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नया रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2017 


क्रमांक ई 1-01/2017/1-2.-- राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अनिल राय, भा.व.से., सचिव, लोक निर्माण विभाग को अस्थायी रूप से 
आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम के पद पर पदस्थ करते हुए विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , लोक निर्माण 
विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है . 


2 . 


डॉ. रोहित यादव, भा.प्र.से. ( 2002 ), विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक , छ.ग. 
सड़क विकास निगम श्री अनिल राय, भा.व.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से केवल प्रबंध संचालक , छ.ग. सड़क विकास निगम के प्रभार 
से मुक्त होंगे. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

विवेक ढाँड , मुख्य सचिव. 
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[ भाग 1 


नया रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2016 


क्रमांक 2194/722/2012 /1-8/ स्था.- श्री एस. एल. नरें, अवर सचिव, धार्मिक न्यास धर्मस्व एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन 
विभाग को दिनांक 24-12-2016 से 31-12-2016 तक 08 दिवस का ( दिनांक 01-01-2017 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित ) 
अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री एस. एल. नरें आगामी आदेश तक अवर सचिव, धार्मिक न्यास धर्मस्व एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन 
विभाग के पद पर पुन : पदस्थ होंगे. 


3 . अवकाश अवधि में श्री एस. एल. नर्रे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व 
मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस . एल. नरें अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


नया रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2016 


क्रमांक 2196 /619/ 2011/1-8/ स्था.- श्री जी . एल. सांकला, अवर सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 23-11-2016 से 
01-12-2016 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . 


अवकाश से लौटने पर श्री जी. एल . सांकला आगामी आदेश तक अवर सचिव , आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ 


2 . 
होंगे. 


3 . अवकाश अवधि में श्री जी. एल. सांकला को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व 
मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी . एल . सांकला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


नया रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2016 


क्रमांक 2232/ 951/ 2013/ 1-8/ स्था . - श्री एस. के. सिन्हा, वरिष्ठ ग्रंथपाल, सामान्य प्रशासन विभाग ( पुस्तकालय ) को दिनांक 28-12 
2016 से 31-12-2016 तक 04 दिवस का (दिनांक 01-01-2017 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित ) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया 
जाता है . 


2 . अवकाश से लौटने पर श्री एस . के . सिन्हा आगामी आदेश तक वरिष्ठ ग्रंथपाल, सामान्य प्रशासन विभाग ( पुस्तकालय ) के पद पर पुनः 
पदस्थ होंगे. 


3 . अवकाश अवधि में श्री एस. के. सिन्हा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व 
मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. सिन्हा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


नया रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2017 


क्रमांक 53/1113/ 2006/1-8/ स्था.- श्री सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्साशिक्षाविभाग 
को दिनांक 13-12-2016 से 16-12-2016 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . 
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भाग 1 ] 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री सुनील विजयवर्गीय आगामी आदेश तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्साशिक्षाविभाग के पद पर 


पुनः पदस्थ होंगे. 


3 . अवकाश अवधि में श्री सुनील विजयवर्गीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के 
पूर्वमिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुनील विजयवर्गीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


नया रायपुर , दिनांक 13 जनवरी 2017 


क्रमांक 57 /475/ 2010/ 1-8/ स्था.- श्री के . सी . वर्मा, अवर सचिव , राजस्व एवं आपदा प्रबंधविभाग का दिनांक 13-12-2016 से 16 
12-2016 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 


अवकाश से लौटने पर श्री के. सी . वर्मा आगामी आदेश तक अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुन : पदस्थ 


2 . 
होंगे. 


3 . अवकाश अवधि में श्री के . सी. वर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व 
मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के . सी. वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


नया रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2017 


क्रमांक 91 /1103 /2016/ 1-8/ स्था.- श्रीमती मेरी खेस्स, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ( कक्ष-5 ), को दिनांक 26-12-2016 
से 31-12-2016 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 


अवकाश से लौटने पर श्रीमती मेरी खेस्स आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ( कक्ष -5 ) के पद पर पुनः पदस्थ 


2 . 
होंगी. 


3 . अवकाश अवधि में श्रीमती मेरी खेस्स को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व 
मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मेरी खेस्स अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहती. 


नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2017 


क्रमांक 121/224/ 2010/ 1-8/ स्था.- श्री पुनीत कुमार जोशी, अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय का दिनांक 02-12-2016 से 
16-12-2016 तक 15 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री पुनीत कुमार जोशी, आगामी आदेश तक अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुन : पदस्थ होंगे. 


3 . 


अवकाश अवधि में श्री पुनीत कुमार जोशी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के 
पूर्वमिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुनीत कुमार जोशी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

जे. एस. राजपूत , अवर सचिव , 
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नया रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2016 


क्रमांक 2190/ 2521/ 2016/ 1-8/स्था.- श्रीमती तनुजा सलाम, अवर सचिव, परिवहन विभाग को दिनांक 26-12-2016 से 09-01 
2017 तक 15 दिवस का ( दिनांक 25-12-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित ) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्रीमती तनुजा सलाम आगामी आदेश तक अवर सचिव, परिवहन विभाग के पद पर पुन : पदस्थ होंगी. 


3 . 


अवकाश अवधि में श्रीमती तनुजा सलाम को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के 
पूर्वमिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती तनुजा सलाम अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहती. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एम. आर. ठाकुर , अवर सचिव. 


वाणिज्य एवं उद्योग विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2017 


क्रमांक एफ 07-20/ 2010/11/6. - राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य की “निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति 2013 " को वापस लेता 


है . 


यह अधिसूचना जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त समझी जायेगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

व्ही . के . छबलानी, विशेष सचिव . 


विधि और विधायी कार्य विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2017 


क्रमांक 98/21- ब/ छ.ग./ 2016.- श्री अशोक कुमार गुप्ता की रामानुजगंज , जिला बलरामपुर में अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक एवं 
अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्ति संबंधी, इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 11357-11358/ 3324/21- ब/ छ.ग. /2016 दिनांक 28-11 
2016 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है 


संशोधन 


उक्त आदेश के पृष्ठांकन में सरल क्रमांक 2 पर शब्द "जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामानुजगंज , बलरामपुर " के स्थान पर शब्द "जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा अंबिकापुर " प्रतिस्थापित किया जाता है. 


भाग 1 ]] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2017 


299 


नया रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2017 


क्रमांक 291/ 3795/ 21 - ब/ छ.ग. /2016. - राज्य शासन , एतद्द्वारा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम , 
1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय, सरगुजा, अंबिकापुर ( छ.ग. ) के लिये अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री गौरांगी 
सिंह, अधिवक्ता को दिनांक 18-09-2014 से तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता 
है .किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. 


उन्हें शासन द्वारानिर्धारित एवं समय - समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्ते छ.ग. विधि 
विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्यविभाग के आदेश 
क्रमांक 7492/ डी -2655/21 - ब/ छ.ग. /2012 दिनांक 18-09-12 एवं 8910/3016/ 21 - ब/ छ.ग./ 2012 दिनांक 20-11-2012 के अनुरूप देय 
होगा. 


उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या -64-2014 -न्याय प्रशासन, 103 -विशेष न्यायालय, 0703 - केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित 
जाति उपयोजना, 5171 -विशेष न्यायालयों की स्थापना , 10 -व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008 - शासकीय अभिभाषकों के शुल्क के अंतर्गत 
प्रभारित किया जावेगा. 


नया रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2017 


क्रमांक 625/44/ 21 - ब/ छ.ग./ 2017. - राज्य शासन, एतद्द्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक / अतिरिक्त लोक अभियोजक, कटघोरा , 
जिला कोरबा के पद पर नियुक्त श्री शेखर राम अधिवक्ता, जिला - कोरबा ( छ.ग. ) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 25-07 
2014 से पुनः तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया 
संहिता, 1973 ( क्र . 02 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त 
लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. 


उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय - समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्ते छ.ग. विधि 
विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी . 


उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या- 29-2014-न्याय प्रशासन, 114 - कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572 -मुफस्सिल स्थापना, 
10 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008 - शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव. 


आवास एवं पर्यावरण विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नया रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2016 


क्रमांक एफ7-15/ 2008/32. - इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03-05-2016 द्वारा सीपत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
सीपत जिला बिलासपुर हेतु विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी का गठन किया गया है. में “ सरल क्रमांक -04 एवं 06 पर सदस्य के रूप में मनोनीत मुख्य 
अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बिलासपुर एवं मुख्य अभियंता,हंसदेव कछार , बिलासपुर के स्थान पर क्रमश: कार्यपालन अभियंता, लोक 
स्वास्थ्य यांत्रिकी, बिलासपुर एवं अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, बिलासपुर " को सदस्य मनोनीत किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

रेजीना टोप्पो , संयुक्त सचिव . 
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गृह विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2017 


क्रमांक 37/2017/ दो - गृह/ भापुसे.- भारत सरकार , गृह मंत्रालय के आदेश क्र . 30012/01/ 2016- IPS -II दि . 5-1-2017 द्वारा श्री 
राजकुमार देवांगन, IPS (CH:1992 ) भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य को All India Service ( DCRB), 1958 के नियम 16 ( 3 ) के प्रावधानों 
के तहत जनहित में सेवानिवृत्त किया गया है . 


राज्य शासन एतद्द्वारा उपरोक्त आदेश के परिपालन में श्री राजकुामर देवांगन, IPS (CH:1992 ) को भारत सरकार के आदेश के 
परिपालन में सेवानिवृत्त करता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम, प्रमुख सचिव . 


गृह ( पुलिस ) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2017 


क्रमांक एफ 1-11/2015 / दो - गृह / भापुसे. - राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ संवर्ग के निम्नांकित भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को 
पुलिस अकादमी, हैदराबाद में बुनियादी प्रशिक्षण पूर्णकिये जाने उपरांत जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु उनके नाम के सम्मुख कालम 4 में दर्शित 
जिलों में अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है : 


क्र . 


अधिकारी का नाम 

( 2 ) 


बैच 
( 3 ) 


जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु जिले का नाम 

( 4 ) 


( 1 ) 


1 . 


2013 


. 


रायपुर 
बिलासपुर 


2 . 


2015 


3 . 


श्री भोजराम पटेल, भापुसे परिवीक्षाधीन 
श्री राहुल देव सिंह , भापुसे परिवीक्षाधीन 
श्री सिद्धार्थतिवारी, भापुसे परिवीक्षाधीन 
श्री सूरज सिंह, भापुसे परिवीक्षाधीन 
श्री उद्दन्ती उद्यन किरण, भापुसे परिवीक्षाधीन 


2015 


दुर्ग 


4 . 


2015 


राजनांदगांव 
रायगढ़ 


5 . 


2015 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एन. डी . कुंदानी, अवर सचिव , 


महिला एवं बाल विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नया रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2017 


क्रमांक एफ 11-34/ 2016 मबावि/ 50/ 16-17. - राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 
2015 की धारा 44 ( 7 ) के प्रावधानों के अनुसार राज्य में पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम ( Foster Care Programme ) के संचालन हेतु भारत 
शासन से प्राप्त मॉडल प्रारूप को अंगीकृत करते हुए उक्त दिशा निर्देशों को राज्य में लागू करता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एम . गीता, सचिव. 
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ऊर्जाविभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , नया रायपुर 


नया रायपुर , दिनांक 30 दिसम्बर 2016 


क्रमांक एफ 1-9/2008/ 13/1 ( पार्ट -3 ) . 

).- इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 1-9/2008/ 13/1 ( पार्ट -3 ) नया रायपुर 
दिनांक 19-12-2016 द्वारा श्री अनूप कुमार गर्ग, प्रबंध संचालक , छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 
आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित में पदेन डायरेक्टर नियुक्त किया गया है . 


उक्त आदेश की प्रथम पंक्ति में अंकित “ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित " के स्थान पर “ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन 
कंपनी मर्यादित " पढ़ा जाए. 


2 . 


नया रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2016 


क्रमांक एफ 1-9/ 2008/ 13/1 ( पार्ट -3 ).- इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1 ( पार्ट -3 ) नया रायपुर 
दिनांक 19-12-2016 द्वारा श्री अनूप कुमार गर्ग, प्रबंध संचालक , छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 
आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित में पदेन डायरेक्टर नियुक्त किया गया है. 


2 . उक्त आदेश की प्रथम पंक्ति में अंकित “ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित " के स्थान पर “ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण 
कंपनी मर्यादित " पढ़ा जाए. 


नया रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2016 


क्रमांक एफ 1-9/ 2008 /13/1 ( पार्ट -3 ).- इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 1-9/ 2008/ 13/1 ( पार्ट -3 ) नया रायपुर 
दिनांक 19-12-2016 द्वारा श्री अनूप कुमार गर्ग, प्रबंध संचालक , छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 
आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित में पदेन डायरेक्टर नियुक्त किया गया है . 


2 . उक्त आदेश की प्रथम पंक्ति में अंकित “ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित ” के स्थान पर “ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण 
कंपनी मर्यादित " पढ़ा जाए. 


नया रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2016 


क्रमांक एफ 1-9/ 2008 /13/1 ( पार्ट -3 ).- इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 1-9/2008/ 13/ 1 ( पार्ट -3 ) नया रायपुर 
दिनांक 19-12-2016 द्वारा श्री अनूप कुमार गर्ग, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 
आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित में पदेन डायरेक्टर नियुक्त किया गया है . 


2 . उक्त आदेश की प्रथम पंक्ति में अंकित “ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित " के स्थान पर “ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग 
कंपनी मर्यादित " पढ़ा जाए. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

तीरथ प्रसाद लड़िया , अवर सचिव . 
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कौशल विकास , तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग 

मंत्रालय, महानदी भवन , नया रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2017 


क्रमांक एफ 1-80 /2016/ तक.शि./ 42. - राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22-11-2016 में उनके नाम के 
समक्ष कॉलम क्रमांक 5 में दर्शित पदस्थापना में आंशिक संशोधन करते हुए कॉलम 6 में दर्शित संस्था में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 
पदस्थ करता है : 


क्र . 


विषय 


पदस्थापना का स्थान 


जारी आदेश का 
सरल क्र . 
( 2 ) 


चयनित व्याख्याता का 

नाम 
( 3 ) 


संशोधित पदस्थापना 

का स्थान 
( 6 ) 


( 1 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


04 


आरती चौबे 


1 . 


व्याख्याता ( अंग्रेजी ) 


शास. पॉली., कांकेर 


शास. पॉली., अंबिकापुर 


2 . 


शेष जारी आदेश एवं शर्ते यथावत रहेगा. 


नया रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2017 


क्रमांक एफ 1-80/ 2016 / तक.शि./42.- राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित 
उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग- पॉलीटेक्निक ) 
( राजपत्रित ) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत व्याख्याता ( रसायन ) प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/ - + ग्रेड वेतन 
रु. 5,400 / - ( ए.आई.सी.टी.ई. ) एवं समय - समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के 
समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है : 


स . क्र . 
( 1 ) 


चयनित व्याख्याता का नाम 

( 2 ) 


विषय 
( 3 ) 


पदस्थापना का स्थान 

( 4 ) 


1. 


रसायन 


2. 


रसायन 


3 . 


रसायन 


4 . 


मोनिका जैन 
प्रियंका सिंह 
श्रेणी देवांगन 
धनेश्वर प्रसाद 
रजनी मंडल 
सरस्वती सेठ 
अबध किशोर झा 


रसायन 


5 . 


रसायन 


6 . 


रसायन 


7 . 


रसायन 


8 . 


अमित कुमार 


रसायन 


9 . 


रसायन 


वीनू वर्मा 


. 


10. 


रसायन 


शासकीय पॉलीटेक्निक , सुकमा 
शासकीय पॉलीटेक्निक, बीजापुर 
शासकीय पॉलीटेक्निक , रामानुजगंज 
शासकीय पॉलीटेक्निक, कांकेर 
शासकीय पॉलीटेक्निक, नारायणपुर 
शासकीय पॉलीटेक्निक , जशपुर 
शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरिया 
शासकीय पॉलीटेक्निक , धमतरी 
शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक , जगदलपुर 
शासकीय पॉलीटेक्निक, गरियाबंद 
शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक , जगदलपुर 
शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरबा 
शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़ 
शासकीय पॉलीटेक्निक, महासमुंद 
शासकीय पॉलीटेक्निक, कबीरधाम 
शासकीय पॉलीटेक्निक , जांजगीर - चांपा 
शासकीय पॉलीटेक्निक, तखतपुर 
शासकीय पॉलीटेक्निक, मुंगेली 
शासकीय पॉलीटेक्निक, बलौदाबाजार 
शासकीय पॉलीटेक्निक, भाटापारा 


11. 


अर्चना 
नासीर अहमद 
रूकमनी चंद्रा 
गणेश्वर प्रसाद साहू 


रसायन 


12. 


रसायन 


13. 


रसायन 


14. 


संजू सोनी 


रसायन 
रसायन 


15. 


राकेश कुमार साहू 


16. 


रसायन 


17. 


रसायन 


18. 


वर्षा 
रूपेश कुमार सिंह 
मुकेश कुमार राय 
टेमन लाल बारले 
संध्या बघेल 


रसायन 


19 . 


रसायन 


20 . 


रसायन 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


21 . 


रसायन 


मोनिका दास 
गुलशन कुमार ठाकुर 


22. 


रसायन 


23. 


टेकराम ध्रुव 


रसायन 


24. 


रसायन 


25 . 


रसायन 


26. . 


रसायन 


शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक , राजनांदगांव 
शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग 
शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक , बिलासपुर 
शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक , बिलासपुर 
शासकीय पॉलीटेक्निक , रायगढ़ 
शासकीय पॉलीटेक्निक , अंबिकापुर 
शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक , रायपुर 
शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक , रायपुर 
शासकीय पॉलीटेक्निक, सूरजपुर 
शासकीय पॉलीटेक्निक , कोंडागांव 
शासकीय पॉलीटेक्निक , बेरला 


27. 


मिनेश कुमार मरकाम 
सुनील कुमार कंवर 
कान्ता मिंज 
अजय छत्तर 
गुलशन ठाकुर 
अंशु प्रिति कुजूर 
अनिल कुमार छत्रे 
इंदू प्रभा कंवर 


रसायन 


28. 


रसायन 


29 . 


रसायन 


30 . 


रसायन 


31. 


रसायन 


2 . 


: 


उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी 
( क ) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह 

नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा. 


( ख ) 


छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा ( अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी ) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की 
सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर 
समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का 
भुगतान कियेबिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति 
से भू - राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी . 


( ग ) 


चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा . 


( घ ) 


छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग - पॉलीटेक्निक ) ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम -13 ( 1 ) के 
अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम -13 ( 2 ) के अनुसार यदि कार्य 
असंतोषप्रद पाया जाता है , तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि , अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये 
बढ़ायी जा सकेगी. नियम -13 ( 3 ) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की 
कालावधि के अंत में , यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोईविशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे 
परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी. 


( ङ ) 


चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता ( मेडिकल ) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर 
सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी. 


( च ) 


यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत : जिन प्रत्याशियों के 
पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को 
एक नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा. 


( छ ) 


आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी. 


( ज ) 


चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/ 
विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा. 


( झ ) 


चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया 
जावेगा. 


3 . 


नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है. 
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[ भाग 1 


नया रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2017 


क्रमांक एफ 1-80/ 2016/ तक.शि./42.- राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07-01-2017, दिनांक 06 
12-2016 एवं संशोधन आदेश दिनांक 24-12-2016 में उनके नाम के समक्ष कॉलम क्रमांक 5 में दर्शित पदस्थापना में आंशिक संशोधन करते 
हुए कॉलम 6 में दर्शित संस्था में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है 


क्र . 


विषय 


पदस्थापना का स्थान 


जारी आदेश का 
सरल क्र . 
( 2 ) 


चयनित व्याख्याता का 

नाम 
( 3 ) 


संशोधित पदस्थापना 

का स्थान 
( 6 ) 


( 1 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 . 


01 


शमीना बानो 


व्याख्याता ( अंग्रेजी) 


शास. सहशिक्षा पॉली., 
जगदलपुर . 


शास . सहशिक्षा पॉली., 
रायपुर. 


2 . 


03 


हरनीत कौर भाटिया 


व्याख्याता ( अंग्रेजी ) 


शास. सहशिक्षा पॉली., 
रायपुर. 


शास . कन्या पॉली., 
राजनांदगांव . 


3 . 


02 


डॉ . दीक्षा तिवारी 


व्याख्याता ( अंग्रेजी) 


शास. पॉली., दुर्ग 


शास. कन्या पॉली., 
राजनांदगांव. 


शास. पॉली., 

नारायणपुर 


नंदनी साहू 


शास. पॉली., 


4 . 


दुर्ग. 


03 


व्याख्याता 
( कम्प्यूटर साइंस ) 


2 . 


शेष जारी आदेश एवं शर्ते यथावत रहेगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

नीलकंठ टीकाम , संयुक्त सचिव . 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नया रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2017 


- 


क्रमांक एफ 5-25/ 2016/18. - छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम , 1956 ( क्र . 23 सन् 1956 ) की धारा 433 सहपठित धारा 
138 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 ( क्र . 37 सन् 1961 ) की धारा 355 तथा 356 सहपठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को 
प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका ( भवनों/ भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य का अवधारण ) नियम, 1997 में 
निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 


: 


संशोधन 


1 . 


उक्त नियमों में , 

नियम 6 के खण्ड ( क ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् : 
“ ( क ) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 ( क्र . 23 सन् 1956 ) की धारा 135 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अंतर्गत, 

नगरपालिक निगमों के मामले में संपत्ति कर की दरों का अवधारण वार्षिक भाड़ा मूल्य के छ: प्रतिशत से कम तथा बीस 
प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, तथा नगरपालिका एवं नगर पंचायतों के मामले में छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 
( क्र . 37 सन् 1961 ) की धारा 127 - ए की उप - धारा ( 1 ) में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अंतर्गत , संपत्ति कर की दरों का 
अवधारण वार्षिक भाड़ा मूल्य के छ : प्रतिशत से कम तथा दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा." 
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2 . 


19 . 


: 


नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् : 

वार्षिक भाड़ा मूल्य की संगणना : 
( 1 ) 

संपत्ति कर नियम 6 के खण्ड ( क ) के अधीन अवधारित दर के अनुसार उप- नियम ( 2 ) के अंतर्गत यथा संगणित 
शुद्ध वार्षिक भाड़ा मूल्य पर देय होगा. 


( 2 ) 


नियम 6 के खण्ड ( ग ) के अंतर्गत यथा विहित दर के अनुसार सकल वार्षिक भाड़ा मूल्य की गणना की जायेगी ; 
तदोपरांत नगरपालिक निगमों के मामले में , अधिनियम की धारा 136 के अंतर्गत तथा नगरपालिकाओं एवं नगर 
पंचायतों के मामले में , अधिनियम की धारा 127 - ए की उप - धारा ( 2 ) के अंतर्गत निम्नानुसार छूट/रियायत 
कटौती करने के पश्चात् शुद्ध वार्षिक भाड़ा मूल्य की गणना की जायेगी : 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 . 


भवनों के रख -रखाव हेतु 


दस प्रतिशत 


2 . 


संपूर्ण छूट 


कवेलू छत सहित कच्चे मकान जिनका क्षेत्रफल 500 
वर्गफुट से अधिक न हो . 


संपूर्ण छूट 


3 . 


ऐसी सभी भूमि और भवन, जिन पर स्वामित्व या 
कब्जा शहरी गरीबों का हो तथा जिनका निर्माण 
शहरी गरीबों के लिए भारत सरकार , राज्य सरकार, 
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल या नगरपालिक निकाय 
की किसी गृह निर्माण योजना के अंतर्गत हुआ हो . 


4 . 


संपूर्ण छूट 


भारत सरकार, राज्य सरकार या नगरपालिक निकायों 
की शैक्षणिक संस्थानों, पंजीकृत धर्मार्थ न्यास , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
12 की उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत पंजीकृत शैक्षणिक 
संस्थान. 


5 . 


शैक्षणिक संस्थान जो उपरोक्त श्रेणी ( 4 ) के अधीन 
आच्छादित नहीं है . 


निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का 
अधिकार अधिनियम, 2009 ( 2009 का 
35 ) के अनुपालन के अनुपात में , पचास 
प्रतिशत की अधिकतम सीमा के 
अध्यधीन रहते हुए, ऐसे अनुपालन की 
सीमा तक , निःशुल्क एवं अनिवार्य 
शिक्षा प्रदान करना. 


6 . 


पच्चीस प्रतिशत 


नि : शक्त व्यक्ति ( समान अवसर, अधिकार का 
संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी ) अधिनियम, 1995 
( 1996 का 1 ) के अंतर्गत नि : शक्त व्यक्तियों के 
स्वामित्व के अधीन भूमि और भवन . 


7 . 


पचास प्रतिशत 


नेत्रहीन व्यक्तियों, तथा तलाकशुदा/ परित्यक्ता 
(निराश्रित ) महिला के स्वामित्व वाली भूमि और 
भवन. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव. 
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छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव. 


Naya Raipur, 30th January 2017 


No. F 5-25 /2016/ 18.- In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Section 138 of the 
Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 ( No. 23 of 1956 ) and Sections 355 and 356 read with Section 126 of 
the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Governmentherebymakes the following further 
amendments in the Chhattisgarh Municipality (Determination of Annual Letting Value of Building/Lands) Rules, 
1997 , namely : 


AMENDMENT 


In the said rules, 
1 . For clause (a ) of rule 6 , the following shall be substituted ,namely : 
" (a ) In the case of Municipal Corporations, in terms of the provisions contained in Section 135 of the 

Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956 ) determination of rates of property 
tax shall not be less than six percent and not be more than twenty percent of the Annual Letting 
value ; and in the case of Municipalities and Nagar Panchayats, in terms of the provisions contained 
in sub - section (1) of Section 127 - A of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) 
determination of rates of property tax shall not be less than six percentand shall notbe more than ten 
percent of the Annual Letting Value." 


2 . 


For rule 9, the following shall be substituted , namely : 
" 9 . Calculation ofAnnual Letting Value. 
( 1) Property tax shall be payable according to the rate determined under clause (a ) ofRule 6 on 

the net annual letting value as calculated under sub - rule (2 ). 


( 2 ) 


Gross Annual Letting Value shall be calculated according to rate as prescribed under clause 
( c) in Rule 6 ; thereafter in the case ofMunicipal Corporations under Section 136 of the Act, 
and in the case of Municipalities and Nagar Panchayats under sub -section (2 ) of Section 
127 - A of the Act; Net Annual Letting Value shall be calculated after deducting exemption / 
concession as follows, — 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 . 


For maintenance of the buildings 


Ten percent 


2 . 


Full exemption 


Kutcha houses with country - tile roof with 
area not exceeding 500 square feet. 


3 . 


Full exemption 


All such lands and buildings owned or 
occupied by urban poor, and which have 
been built under any housing scheme of 
the Government of India , State Govern 
ment, Chhattisgarh Housing Board or the 
Municipal body for urban poor. 
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4 . 


Full exemption 


Educational institutions of the Governmen ! 
of India, State Government or Municipal 
Bodies, registered charitable Trusts , and 
Educational Institutions registered under 
sub - section ( 1 ) of Section 12 of the Income 
Tax Act. 1961 ( 43 of 1961) , 


5 . 


Educational institutions not covered under 
category (4 ) above. 


Providing free and compulsory 
education in proportion to the 
compliance of the Right of 
Children to free and Compul 
sory 

Education Act, 2009 
( 35 of 2009), to the extent of 
such compliance , subject to a 
ceiling of fifty percent. 


6 . 


Twenty -five percent 


Land and buildings under ownership of 
disabled persons under Persons with 
Disabilities (Equal Opportunities, 
Protection of Rights and Full Participation ) 
Act, 1995 ( No. 1 of 1996) . 


7 . 


Fifty percent" 


Land and building owned by blind persons, 
and divorced / deserted ( destitute ) women 


By Order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary . 


पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नया रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2017 


क्रमांक / पं. - 1277/ पंग्राविवि/ 22/ 2017/23.- छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 ( क्र . 1 सन् 1994 ) की धारा 95 की उप - धारा 
( 1 ) सहपठित धारा 70 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वरा , छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत ) संवर्ग 
( भर्ती तथा सेवा की शर्ते ) नियम, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , जिसे उक्त अधिनियम की धारा 95 को उपधारा ( 3 ) द्वारा अपेक्षित 
किये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् : 


संशोधन 


उक्त नियमों में , 

नियम 6 के उप -नियम ( 1 ) के खंड ( ग ) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् : 
“ ( घ ) ऐसे शिक्षक (पंचायत ) संवर्ग की पदस्थापना, संबंधित पंचायतों की परस्पर सहमति से अधिकतम छ : वर्ष के लिये अंतर 

जिला प्रतिनियुक्ति पर किया जा सकेगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु उपबंधित किया जाये . प्रतिनियुक्ति , 
केवल केन्द्रीय योजनाओं जैसे एस.एस.ए. तथा आर.एम.एस.ए. एवं शिक्षा से सम्बद्ध प्रशिक्षण संस्थाओं से संबंधित पदों पर 
ही प्रदान की जायेगी. " 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

याकुब खेस्स, उप - सचिव . 
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क्रमांक/ पं.- 1277/पंग्राविवि/22/2017/24.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना 
क्रमांक/ पं.- 1277/ पंग्राविवि /22/2017/ 23, दिनांक 28-01-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

याकुब खेस्स , उप - सचिव . 


. 


Naya Raipur, 28th January 2017 


No./P.-1277/PGVV/22/2017/23.-In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of Section 95 read 
with sub - section ( 1) of Section 70 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam , 1993 (No. 1 of 1994 ), the State 
Government, hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Teacher (Panchyat) Cadre 
(Recruitment and Conditions of Service ) Rules, 2012 , the same having been previously published as required by sub 
section ( 3 ) of Section 95 of the said adhiniyam, namely : 


AMENDMENT 


In the said rules, — 

After clause (c ) of sub -rule (1 ) of rule 6 , the following shall be added , namely : 


"( d ) 


Such Teacher ( Panchayat) Cadre may be posted on inter-district deputation for maximum six years 
through mutual consent of concerned Panchayats as provisioned by the Stale Government for this 
purpose . Deputation shall be provided only on positions concerned with Central Schemes such as 
SSA , RMSA and training institutions related to education ." 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh . 

YACUB XESS, Deputy Secretary. 


परिवहन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर 


नया रायपुर , दिनांक 28 जनवरी 2017 


क्रमांक 84/ 86 / आठ.परि./2017. - मोटरयान अधिनियम 1988 ( क्रमांक 59 सन् 1988 ) की धारा 28 एवं सहपठित छत्तीसगढ़ 
मोटरयान नियम, 1994, के नियम 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा परिवहन विभाग के अतिरिक्त परिवहन 
आयुक्त को उक्त नियमों में अपीलीय प्राधिकारी अधिकृत करती है. 


No. 84/86 / आठ.परि./ 2017.--In exercise of the powers conferrd by section 28 of Motor Vehicles Act 1988( No. 
59 of 1988 ) and Rule 21 of the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 , the State Government, hereby authorises the 
Additional Transport Commissioner of the Transport Department as Appellate Authority under such rule. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

ओ. पी . पाल , संयुक्त सचिव. 
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गृह ( पुलिस ) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2017 


क्रमांक/ एफ 1-15/ 2016/ दो - गृह / भापुसे. - राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारतीय पुलिस सेवा के 2004 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित 
अधिकारियों को , आवंटन वर्ष से 13 वर्ष की सेवा दिनांक 01-01-2017 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भा.पु.से. वेतन नियम, 2007 के नियम 
3 ( 2 ) ( ii ) के अंतर्गत, उक्त तिथि अर्थात दिनांक 01-01-2017 से सेवा का चयन श्रेणी वेतनमान ( पे बैंड 37, 400-67000 + ग्रेड पे 
रु. 8,700/ - ) ( पुनरीक्षित अनुसूची-III वेतन मैट्रिक्स स्तर -13 रु. 01,18,500-02,14,100 ) कंडिका-02 में उल्लेखित शर्त के अधीन प्रदान 
किया जाता है : 


, 


क्रमांक 


अधिकारी का नाम 


01. 


02. 


श्री बद्रीनारायण मीणा ( 2004 ) पुलिस अधीक्षक, जिला-रायगढ़ 
श्री ए. आर. कोर्राम ( 2004 ) सेनानी प्रथम वाहिनी, छसबल , भिलाई 
श्री आर. पी . साय ( 2004 ) पुलिस अधीक्षक जिला- सूरजपुर 


03. 


2 . 


भारत सरकार द्वारा आयोजित मिड कैरियर प्रशिक्षण फेस-3 एक वर्ष के अन्दर अनिवार्य रूप से पूर्णकिया जावेगा . 


3 . भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक I. 11012/22/ 2015 -IPS -1 दिनांक 27-12-2016 द्वारा उक्त वेतनमान में पदोन्नति हेतु 09 
रिक्तियों का निर्धारण किया गया है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

डी . के. माथुर , उप - सचिव. 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर , जिला जांजगीर- चांपा , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व 

एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 20 जनवरी 2017 


क्रमांक /907/ अ -82/2016-17.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 
2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती 
है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 12 द्वारा 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत 
अधिकारी 
( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


0.668 


बिरहाभांठा 
प.ह.नं. 26 


कार्यपालन अभियंता, केलो परि 
योजना निर्माण संभाग लाखा, 
अ.मु. खरसिया, जिला - रायगढ़ . 


अमलीपाली माइनर 2 
नहर निर्माण हेतु . 


. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है . 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 20 जनवरी 2017 


क्रमांक/ 909/ अ-82/ 2016-17.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 
2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती 
है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 12 द्वारा 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत 
अधिकारी 
( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


1.576 


पलसदा 
प.ह.नं. 26 


कार्यपालन अभियंता, केलो परि 
योजना निर्माण संभाग लाखा, 
अ.मु. खरसिया, जिला - रायगढ़ . 


अमलीपाली माइनर 2 
नहर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एस. भारतीदासन , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव , 


खसरा नम्बर 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला बलौदाबाजार - भाटापारा , 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


2/10 , 10 


0.052 


बलौदाबाजार - भाटापारा, दिनांक 19 जनवरी 2017 


योग 


0.052 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण - महानदी पर निर्माणाधीन चिचोली 

बैंराज के अंतर्गत निर्माण क्षेत्र हेतु . 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक/ 803/02 / 82 वर्ष 2015-16. 
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि 
अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम , 
2013 कहा जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ),बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है . 


बलौदाबाजार- भाटापारा, दिनांक 19 जनवरी 2017 


है : 


अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - बलौदाबाजार - भाटापारा 
( ख ) तहसील -बिलाईगढ़ 
( ग ) नगर/ ग्राम -चिचोली, प.ह.नं. 27 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.052 हेक्टेयर 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक/ 804/01 /82 वर्ष 2015-16. 
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत : भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम , 
2013 कहा जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 


आवश्यकता 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2017 


अनुसूची 


( 1 ) 


( 2 ) 


0.142 


671 
673/1 


0.042 


673/2 


0.043 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - बलौदाबाजार - भाटापारा 
( ख ) तहसील-बिलाईगढ़ 
( ग ) नगर/ ग्राम - बेलमुड़ी, प.ह.नं. 05 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.582 हेक्टेयर 


674 


0.040 


679 


0.194 


681 


0.223 


682 


0.190 


खसरा नम्बर 


684 


0.020 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


27 


0.130 


( 1 ) 


676 


0.188 


656 


0.235 


3/14 


0.250 


659 


0.052 


16/1 


0.050 


667 


0.045 


3/2 


0.249 


24/1 


0.050 


16/2 


0.050 


604 


0.110 


3/3 


0.250 


11 


0.088 


योग 


4.582 


12 


0.050 


8/1 


0.130 


654 


0.085 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण - महानदी परनिर्माणाधीन बेलमुड़ी 

बैंराज के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु. 


16/3 


0.022 


16/4 


0.022 


16/5 


0.022 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है . 


19 


0.048 


402 


0.222 


397 


0.470 


399 


0.024 


566 


573/2 


0.036 
0.085 
0.080 


बलौदाबाजार - भाटापारा, दिनांक 19 जनवरी 2017 


619/2 


619/4 


0.080 


619/6 


0.091 


619/3 


0.047 


662 


0.012 


663 


0.008 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक/ 805/05 अ/82 वर्ष 2015-16. 
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत : भूमि 
अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम , 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम , 
2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 


65 


0.054 


685 


0.060 


660/1 


0.032 


664 


0.006 


670/8 


0.006 


0.035 


683/2 
668 


अनुसूची 


0.035 


569 


0.120 


670/7 


0.006 


670/6 


0.006 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - बलौदाबाजार - भाटापारा 
( ख ) तहसील -बिलाईगढ़ 
( ग ) नगर/ ग्राम -गिरवानी, प.ह.नं. 26 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.582 हेक्टेयर 


683/1 


0.035 


670/9 


0.006 


670/10 


0.006 
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खसरा नम्बर 


( 1 ) 


( 2 ) 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


176/1 


0.073 


176/2 


0.057 


2/1 


0.004 


0.113 


177 
199/1 


2/2 


0.014 


0.020 


2/3 


0.018 


176/4 


0.117 


2/4 


0.018 


178/2 


0.004 


215 


0.018 


179/1 


0.032 


2/6 


0.037 


178/3 


0.018 


277 


0.018 


178/4 


0.018 


2/8 


0.018 


187/2 


0.021 


2/9 


0.022 


187/5 


0.021 


2/10 


0.019 


187/1 


0.021 


3/3 


0.004 


198 


0.093 


3/4 


0.012 


199/2 


0.020 


0.117 


200 


0.028 


168/1, 169/1 

168/6 
168/7 


0.020 


168/2 


0.061 


0.040 


201 


0.028 


171/1 


0.038 


203/1 


0.166 


171/2 


0.020 


202 


0.053 


171/4 


0.004 


203/2 


0.040 


171/7 


0.012 


285/1 


0.036 


171/5 


0.020 


285/2 


0.071 


171/6 


0.004 


286 


0.040 


172/1 


0.123 


287 


0.138 


284/1 


0.004 


289/1 


0.040 


285/3 


0.031 


289/6 


0.058 


172/2 


0.031 


289/2 


0.020 


173/1 


0.024 


0.028 


289/4 
289/3 


174/6 


0.040 


0.020 


173/4 


0.041 


289/5 


0.028 


173/9 


0.033 


291/2 


0.012 


174/8 


0.036 


186 


0.020 


175/6 


0.028 


187/4 


0.021 


175/3 


0.045 


171/3 


0.020 


175/8 


0.073 


284/2 


0.036 


185/3 


0.049 


173/2 


0.046 


115/1 


0.279 


174/5 


0.028 


185/1 


0.032 


योग 


3.532 


175/2 


0.042 


185/5 


0.057 


175/9 


0.043 
0.008 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण- महानदी पर निर्माणाधीन 

अलीकुद बैंराज के अंतर्गत निर्माण क्षेत्र हेतु . 


176/5 


175/4 


0.101 


175/6 


0.069 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है . 


185/4 


0.069 


175/5 


0.129 


185/2 


0.032 


सगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

बसवराजु एस ., कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2017 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कोरबा ( छ.ग. ) 


कोरबा, दिनांक 17 जनवरी 2017 


क्रमांक/75/न.ग्रा.नि. /2016. - एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छुरी निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को 
छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन तैयारकिये गये है और उसकी 
एक प्रति कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) कटघोरा , कार्यालय नगर पंचायत, छुरी एवं कार्यालय उप संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश 
क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा ( छ.ग. ) में दिनांक 30-12-2016 से कार्यालय समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे. 
निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई है : 


: 


अनुसूची 


.. 


उत्तर में 
पूर्व में 
दक्षिण में 


.. 


ग्राम केनाडांड, दर्राभाठा, गांगपुर एवं छुरीखुर्द ग्रामों की उत्तरी सीमा तक . 
ग्राम छुरीखुर्द, धनरास एवं बनचर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक . 
ग्राम बनचर, जटांगपुर, कसरेंगा एवं छुरीकला ग्रामों को दक्षिणी सीमा तक . 
ग्राम छुरीकला, सलोरा, बिसनपुर एवं केनाडांड ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक , 


.. 


पश्चिम में : 


यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो उप संचालक, नगर तथा ग्राम 
निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा ( छ.ग. ) को सूचना छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा 
सकता है . 


. 


भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट 
कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, तो आयुक्त सह -संचालक द्वारा विचार किया जावेगा, के स्थान पर उप संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, कोरबा 
( छ.ग. ) पढ़ा जावे. 


1 . 


निरीक्षण स्थल : 

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), कटघोरा, जिला कोरबा छ.ग. 
कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत छुरी, जिला कोरबा छ.ग. 
कार्यालय उप संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा छ.ग. 


2 . 


3 . 


No.75 / T & CP/2016. — Notice is hereby given that the existing land use maps for the Chhuri planning area has 
been prepared under sub section ( 1) of section 15 of the C.G.Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 
1973) and a copy there of is available for inspection w.e.f. 30-12-2016 during office hour s of working days in the 
office of the S.D.O. ( Revenue ) Katghora, Office of the Nagar Panchayat, Chhuri and office of the Deputy Director, Town 
and Country Planning, Korba ( C.G.) during office hours of working days. The limits of Chhuri Planning Area are 
detailed in Schedule given below : 


SCHEDULE 


NORTH 
EAST 
SOUTH 
WEST 


Village Kenadand, Darrabhatha, Gangpur , Chhurikhurd and upto the North limit. 
Village Chhurikhurd , Dhanras, Banchar and upto the East limit. 
Village Banchar, Jatangpur, Kasrenga Chhurikala and upto the South limit . 
Village Chhurikala, Salora, Bisanpur. Kenadand and upto the west limit. 
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[ भाग 1 


If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be send 
in writing to the Deputy Director, Town & Country Planning , Korba ( C.G.) within a period of thirty days from the date 
of publication of the notice in the " Chhattisgarh Gazette " . 


Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use 
map before the expiry of the specified period above will be considered by the Commisioner Cum - Director, in place 
Depoty Director, Town and Country Planning, Korba ( C.G.) would read . 


Inspection Site : 
1 . Office ofthe S.D.O. ( Revenue ) Katghora, Distt. Korba( C.G. ) 
2 . Office of the Nagar Panchayat Chhuri, Distt ., Korba (C.G.) 
3 . Office of the Deputy Director, Town and Country Planning, Korba (C.G.) 


के . एस. कंवर, 
उप संचालक. 


कार्यालय सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ), रायगढ़ ( छ.ग. ) 


रायगढ़ , दिनांक 28 जनवरी 2017 


प्रारूप - घ 
(नियम 6 देखिए) 


क्रमांक 10 बी -121/ 2016-17. - राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन ( भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन ) 
अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ), पुसौर को अधिसूचना क्रमांक 10 बी -121 /2016-17 दिनांक 28 अगस्त 2016 
द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत 
पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी . 


और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 नवंबर 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय 
के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अभिभोगी 
को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी 
द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है . 


अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह 
घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का 
अर्जन किया जाता है. 


और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का 
अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी. 


अनुसूची 


जिला 


तहसील 


ग्राम / प . ह . नं . 


उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित 
की जाने वाली भूमि ( हे. में ) 

रकबा 
( 4 ) 

( 5 ) 


खसरा नं . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


पुसौर 


रायगढ़ 


ओंडेकेरा/ 33 


4/3 


0.093 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


6/3 


0.060 


6/7 


0.021 


योग 


3 


0.174 


रायगढ़, दिनांक 28 जनवरी 2017 


प्रारूप - घ 
( नियम 6 देखिए ) 


क्रमांक 11 बी -121/2016-17. - राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन ( भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन ) 
अधिनियम, 2004 ( क्रमांक 07 सन् 2004 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा.), पुसौर को अधिसूचना क्रमांक 11 बी -121 /2016-17 दिनांक 23 अगस्त 2016 
द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत 
पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी . 


और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 नवंबर 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय 
के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अभिभोगी 
को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी 
द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है. 


अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह 
घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन 
किया जाता है . 


और एतद्द्वारा धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का 
अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी . 


अनुसूची 


जिला 


तहसील 


ग्राम / प. ह . नं . 


उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित 
की जाने वाली भूमि ( हे. में ) 

रकबा 
( 4 ) 

( 5 ) 


खसरा नं . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


रायगढ़ 


पुसौर 


टपरदा/ 24 


6/8 


0.016 


6/13 


0.036 


योग 


2 


0.052 


पी . के. सर्वे, 


सक्षम प्राधिकारी एवं 
अनुविभागीय अधिकारी ( रा.). 
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[ भाग 1 


कार्यालय कलेक्टर भू - अभिलेख शाखा, रायपुर ( छ.ग.) 


रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2016 
क्रमांक 1688 / अ.भू.अ. / रा.नि.पुन . / 2016.- राजस्व निरीक्षक के नवीन पदों के सृजन के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ भू– राजस्व संहिता 
1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं ओ.पी. चौधरी कलेक्टर रायपुर एतद् द्वारा जिला रायपुर अंतर्गत तहसील रायपुर, 
आरंग, अभनपुर, तिल्दा में राजस्व निरीक्षक मंडल का नवीन पुनर्गठन निम्नांकित अनुसूची में दर्शित अनुसार करता हूँ : 


-: अनुसूची 


पुनर्गठित रा.नि.मं. एवं उनमें सम्मिलित पटवारी हल्का एवं ग्राम का नाम 


क्र 


वर्तमान रा.नि.मं. / पटवारी हल्का / ग्राम की जानकारी 

वर्तमान 
राजस्व वर्तमान पटवारी 

पटवारी हल्का 
| तहसील | निरीक्षक | पटवारी मुख्यालय 

ग्राम पंचायत 

में सम्मिलित 
का नाम मंडल का हल्का ग्राम का 

का नाम 

ग्रामों का नाम 
नाम 

नंबर नाम 


मा 


क्र मां 


पुनर्गठित राजस्व 
निरीक्षक मंडल एवं 
मुख्यालय का नाम 


ग्राम 
पटवारी पटवारी 

पटवारी हल्का 

पंचायत / 
हल्का मुख्यालय ग्राम में सम्मिलित 

| नगर निकाय 
नंबर का नाम ग्रामों का नाम 

का नाम 


क 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


12 


13 


1 


रायपुर | धरसीवां -1 


पंडरभट्ठा 


7 


रायपुर - 1 - रायपुरा 


55 


चंदनीडीह 


पंडरभट्ठा 

भेरवा 


न.नि. रायपुर 


2 


पंड़रभट्ठा 


चंदनीडीह 
सरोना 


2 


56 


सरोना 


न.नि. रायपुर 


भैसमुंडा 
भैसमुंडा 


3 


भैसमुंडा 


3 


57 


रायपुरा 


न.नि. रायपुर 


4 


रायपुरा 
अटारी 


बरतनारा 


बरतनारा 


4 


रायपुर - 2 - हीरापुर 


34 


अटारी 


न.नि. रायपुर 


2 


बरतनारा 


5 


मुर्रा 


मुर्रा 


5 


35 


जरवाय उर्फ 
हीरापुर 


जरवाय उर्फ 
हीरापुर 


न.नि. रायपुर 


6 


3 


न.प. कूरा 


6 


54 


न.नि. रायपुर 


7 


7 


रायपुर - 3 - कोटा 


51 


न.नि. रायपुर 


8 


8 


52 


न.नि. रायपुर 


9 


9 


53 


न.नि. रायपुर 


10 


10 


रायपुर - 4 - गुढियारी 


टाटीबंद 

कोटा 
चिरहुलडीह 
डुमरतालाब 
सोनडोंगरी 
गुढ़ियारी 
गोंगांव 
गोंदवारा 


36 


टाटीबंद 

कोटा 
चिरहुलडीह 
डुमरतालाब 
सोनडोंगरी 
गुढ़ियारी 
गोंगांव 
गोंदवारा 
भनपुरी 


न.नि. रायपुर 


11 


11 


5 


49 


न.नि , रायपुर 


12 


12 


50 


कूरा कूरा 
अकोली 

देवरी 
देवरी देवरी 
देवरी 

मनोहरा मनोहरा 
मेहरसखा मनोहरा 

कुकेरा कुकेरा 
कुकेरा 

कुथरेल कुथरेल 
मलौद 

मलौद 
मलौद 

मौहागांव मौहागांव 
|सिलियारी - सिलियारी - कुरू | सिलियारी 
कुरूद 

द 

कुरूद 
तरेसर तरेसर 
पथरी 
पथरी 

पथरी 
पवनी 

पवनी 
पवनी 
मंगसा 

मगसा 


न.नि. रायपुर 


13 


रायपुर - 5 - भनपुरी 


37 


6 


न.नि. रायपुर 


14 


14 


39 


भनपुरी 


न.नि. रायपुर 


15 


7 


15 


40 


उरकुरा 


उरकुरा 


न.नि. बिरगांव 


16 


16 


रायपुर - 6 - खमतराई 


8 


38 


न.नि. रायपुर 


17 


17 


46 


न.नि. रायपुर 


18 


खमतराई खमतराई 
कांपा 

कापा 
फाफाडीह फाफाडीह 

न.नि. रायपुर 
दलदलसिवनी दलदलसिवनी | न.नि. रायपुर 


18 


9 


48 


19 


19 


रायपुर - 7 - मोवा 


41 


20 


निलजा 


निलजा 


20 


10 


सारागांव 


44 


न.नि. रायपुर 


21 


सारागांव 


सारागांव 


21 


45 


सडडू 

मोवा 
आमासिवनी 


सडडू 
मोवा 
आमासिवनी 


न.नि. रायपुर 


22 


जरौदा 


तर्रा 


22 


11 


रायपुर - 8 - शंकरनगर 


जरौदा 
तर्रा 


42 


न.नि. रायपुर 


23 


तर्रा 


23 


43 


कचना 


कचना 


न.नि. रायपुर 


24 


दोंदे कला 


दोंदे कला 


24 


63 


शंकरनगर 


शंकरनगर 


न.नि. रायपुर 


25 


12 


दोंदे कला 


मटिया 


25 


मटिया 
लालपुर 


रायपुर - 9 - तेलीबांधा 


64 


26 


न.नि , रायपुर 
न.नि. रायपुर 


लालपुर 


26 


65 


27 


दोंदे खुर्द 


27 


दोंदे खुर्द 
छपोरा 


66 


न.नि. रायपुर 


28 


13 


छपोरा 


28 | रायपुर - 10 - डूमरतराई 


68 


तेलीबांधा 
लंभाडी 
जोरा 
फुडहर 
देवपुरी 
डुमरतराई 
पुरैना 


तेलीबांधा 
लंभाडी 
जोरा 
फुडहर 
देवपुरी 
डुमरतराई 
पुरैना 


29 


छपोरा 
भुरकोनी 
नेउरडीह 
बरबंदा 


छपोरा 


29 


73 


30 


नेउरडीह 


न.नि. रायपुर 
न.नि. रायपुर 
न.नि. रायपुर 
न.नि. रायपुर 


14 


बरबंदा 


30 


74 


31 


बरबंदा 


31 


रायपुर - 11 -टिकरापारा 


67 
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वर्तमान रा.नि.म. / पटवारी हल्का / ग्राम की जानकारी 

वर्तमान 
राजस्व वर्तमान पटवारी 

पटवारी हल्का 
तहसील | निरीक्षक | पटवारी | मुख्यालय 

ग्राम पंचायत 

में सम्मिलित 
का नाम मंडल का हल्का ग्राम का 

का नाम 

ग्रामों का नाम 
नाम 

नाम 


क्र मा 


मां 
क 


पुनर्गठित राजस्व 
निरीक्षक मंडल एवं 
मुख्यालय का नाम 


पटवारी पटवारी 

पटवारी हल्का 
हल्का मुख्यालय ग्राम में सम्मिलित 
नंबर 

का नाम ग्रामों का नाम 


ग्राम 
पंचायत / 
नगर निकाय 

का नाम 


क 


नंबर , 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


32 


टोर 


32 


69 


न.नि. रायपुर 


33 


15 


नगरगांव 


टोर 


33 


70 


न.नि. रायपुर 


34 


गिधौरी 

टोर 
नगरगांव 

गोढ़ी 
मोहंदी 


नगरगांव 


34 


रायपुर - 12 - रायपुर 


47 


न.नि. रायपुर 


35 


गोदी 


35 


62 


16 


मोहंदी 


न.नि. रायपुर 
न.नि. रायपुर 


36 


मोहंदी 


36 


रायपुर -13 - भाठागांव 


58 


अमलीडीह 
टिकरापारा 
पंडरीतराई 
रायपुर खास 

डगनिया 
चंगोराभाठा 
भाठागांव 
मठपुरेना 
बोरियाखुर्द 

डुडा 


37 


कपसदा 


कपसदा 


37 


59 


न.नि. रायपुर 


17 


कपसदा 


38 


रैता 


38 


60 


रैता 
तिवरैया 
धरसींवा 


न.नि. रायपुर 
न.नि. रायपुर 


39 


तिदरैया 


39 | रायपुर - 14 - बोरियाखुर्द 


61 


18 


धरसींवा 


40 


धरसींवा 


40 


71 


न.नि. रायपुर 


41 


चरौदा 


41 


72 


न.नि. रायपुर 


19 


चरौदा 


42 


42 


रायपुर - 15- धरसीवां 


43 


- 


43 


पंडरभट्ठा 


परसतराई 
मुनरेठी 
सिलतरा 
अकोली 


सिलतरा 


20 


अमलीडीह 
टिकरापारा 
पंडरीतराई 
रायपुर खास 

डगनिया 
चंगोराभाठा 
भाठागांव 
मठपुरेना 
बोरियाखुर्द 

डुडा 
पंडरभट्ठा 

भेरवा 
भैसमुंडा 
बरतनारा 
मुर्रा 
कूरा 
अकोली 
देवरी 
मनोहरा 
मेहरसखा 
कुकेरा 
कुथरेल 
गोढ़ी 
मोहंदी 


44 


44 


45 


45 


21 


अकोली 


बरतनारा 


पंडरभट्ठा 
भैसमुंडा 
भैसमुंडा 
बरतनारा 

मुर्रा 
न.पं. कूरा 
देवरी 
देवरी 


46 


टाडा 


46 


47 


गिरौद 


47 


3 


कूरा 


22 


माढर 


48 


माढ़र 


48 


49 


टेकारी 


49 


4 


देवरी 


50 


23 


बरौदा 


टेकारी 


50 


मनोहरा 


चरौदा 
परसतराई 
मुनरेठी 
सिलतरा 
अकोली 
टाड़ा 
गिरौद 
मादर 
टेकारी 
परसुलीडीह 
बरौदा 
सोंडरा 
निमोरा 
चिखली 
बहेसर 
उरला 
बिरगांव 
बोरझरा 
सरोरा 
पठारीडीह 
बेन्दरी 


51 


51 


मनोहरा 


52 


52 


25 


सोंडरा 


बरौदा 
सोंडरा 
निमोरा 
चिखली 


5 


कुकेरा 


53 


53 


कुकेरा 
कुथरेल 
गोढी 


54 


54 


26 


चिखली 


16 


मोहंदी 


55 


बहेसर 


55 


मोहंदी 


56 


न.नि बीरगांव 


56 


कपसदा 


कपसदा 


17 


कपसदा 


57 


न.नि. बीरगांव 


57 


रैता 


रैता 


29 


उरला 


58 


न.नि. बीरगांव 


58 


तिवरैया 


18 


धरसींवा 


59 


न.नि. बीरगांव 


59 


धरसींवा 


60 


पठारीडीह 


60 


चरौदा 


30 


पठारीडीह 


19 


चरौदा 


61 


बेन्दरी 


61 


62 


कारा 


कारा 


62 


31 


परसतराई 
मुनरेठी 
सिलतरा 


बाना 


20 


सिलतरा 


63 


बाना 


बाना 


63 


64 


64 


अकोली 


32 


गुमा 


2 ] 


अकोली 


65 


गुमा 
तेन्दुआ 
गोमची 


65 


टाड़ा 


66 


66 


हतबंध 


33 


धनेली 


24 


धनेली 


तिवरैया 
धरसींवा 
चरौदा 
परसतराई 
मुनरेठी 
सिलतरा 
अकोली 
टाड़ा 
धनेली 
सांकरा 
सोंडरा 
निमोरा 
चिखली 
बहेसर 
कुम्हारी 
कन्हेरा 
पठारीडीह 
बेन्दरी 


67 


हतबंध 


67 


सांकरा 


गुमा 
तेन्दुआ 
गोमची 
हतबध 
धनेली 
सांकरा 
कुम्हारी 
कन्हेरा 


68 


धरसीवां -2 


धनेली 


68 


धनेली 


24 


सोंडरा 


25 


सोंडरा 


69 


साकरा 


69 


निमोरा 


70 


70 


चिखली 


27 


कुम्हारी 


कुम्हारी 
कन्हेरा 


26 


चिखली 


71 


71 


बहेसर 


72 


रावाभाठा 


ननि बीरगांव 


72 


28 


रावाभाठा 


27 


कुम्हारी 


कुम्हारी 
कन्हेरा 


73 


न.नि. बीरगांव 


73 


74 


रायपुर -1 


55 


अछोली 
चंदनीडीह 
सरोना 


74 


चंदनीडीह 
सरोना 


पठारीडीह 


न.नि. रायपुर 
न.नि. रायपुर 


30 


पठारीडीह 


75 


56 


75 


बेन्दरी 


76 


57 


रायपुरा 


रायपुरा 


न.नि. रायपुर 


76 


कारा 


कारा 


31 


बाना 


77 


75 


तुलसी 


तुलसी 


तुलसी 


बाना 


बाना 
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[ भाग 1 


पुनर्गठित रा.नि.मं. एवं उनमें सम्मिलित पटवारी हल्का एवं ग्राम का नाम 


क्र 


वर्तमान रा.नि.म. / पटवारी हल्का / ग्राम की जानकारी 

वर्तमान 
राजस्व वर्तमान पटवारी 

पटवारी हल्का 
| तहसील | निरीक्षक | पटवारी | मुख्यालय 

ग्राम पंचायत 

में सम्मिलित 
का नाम | मंडल का हल्का ग्राम का 

का नाम 

ग्रामों का नाम 
नाम 

नंबर नाम 


क्र मां 


पुनर्गठित राजस्व 
निरीक्षक मंडल एवं 
मुख्यालय का नाम 


ग्राम 
पटवारी पटवारी पटवारी हल्का 

पंचायत / 
हल्का मुख्यालय ग्राम में सम्मिलित 

| नगर निकाय 
नंबर का नाम ग्रामों का नाम 

का नाम 


क 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


78 


संकरी 


संकरी 


78 


गुमा 


32 


गुमा 


79 


76 


79 


तेन्दुआ 
गोमची 


80 


80 


77 


33 


हतबंध 


81 


81 


हतबंध 


82 


82 


रायपुर - 16 - सारागांव 


78 


6 


मलौद 


83 


83 


मलौद 
मौहागांव 
सिलियारी 


84 


79 


84 


7 


सिलियारी -कुरूद 


85 


B5 


तरेसर 


80 


8 


पथरी 


86 


86 


पथरी 


87 


87 


पवनी 


81 


9 


पवनी 


88 


88 


मगसा 


89 


89 


निलजा 


82 


10 


सारागांव 


90 


90 


सारागांव 


91 


91 


जरौदा 


83 


।। 


तर्रा 


92 


92 


तरी 


93 


93 


85 


दोंदे कला 


गुमा 
तेन्दुआ 
गोमची 
हतबंध 
मलौद 
मौहागांव 
सिलियारी-- कुरूद 

तरेसर 
पथरी 
पवनी 
मंगसा 
निलजा 
सारागांव 
जरौदा 

तर्रा 
दोंदे कला 
मटिया 
लालपुर 
दोंदे खुर्द 

छपोरा 
भुरकोनी 
नेउरडीह 
बरबंदा 
गिधौरी 

टोर 
नगरगांव 
गिरौद 
माढ़र 
टेकारी 
परसुलीडीह 
बरौदा 


84 


दोंदे कला 
मटिया 


94 


94 


12 


मटिया 


95 


रायपुर -2 


34 


न.नि. रायपुर 


95 


पिरदा पिरदा पिरदा 
नकटी 

नकटी 
सेरीखेड़ी 

सेरीखेड़ी सेरीखेडी 

टेमरी टेमरी 
टेमरी 

धरमपुरा धरमपुरा 
बनरसी बनरसी बनरसी 

भटगांव भटगांव 
माना 
माना 

माना 
धनेली धनेली 
बोरियाकला 

बोरियाकला बोरियाकला 

मुजगहन मुजगहन 
सेजबहार 

सेजबहार सेजबहार 

काठाडीह काठाडीह 
काठाडीह 

कान्दुल कान्दुल 
डोमा 

डोमा 
दतरेंगा 

दतरेंगा दतरेंगा 
अटारी अटारी 
जरवाय उर्फ 

जरवाय उर्फ हीरापुर 
हीरापुर 
टाटीबंद टाटीबंद 

कोटा कोटा 
| चिरहुलडीह चिरहुलडीह 
डुमरतालाब डुमरतालाब 
सोनडोंगरी सोनडोंगरी 
गुढ़ियारी गुढ़ियारी 
गोंगांव गोंगांव 
गोंदवारा गोंदवारा 
भनपुरी भनपुरी 
उरकुरा उरकुरा 

न.नि. बिरगांव 
खमतराई खमतराई 

कांपा कांपा 
फाफाडीह फाफाडीह 
दलदलसिव | दलदलसिवनी | न.नि. रायपुर 
सडडू सडडू 
मोवा मोवा 


लालपुर 


96 


35 


न.नि. रायपुर 


96 


दोंदे खुर्द 


97 


54 


97 


13 


छपोरा 


छपोरा 


98 


रायपुर -3 


51 


98 


छपोरा 


99 


52 


99 


नेउरडीह 


14 


बरबंदा 


100 


53 


100 


बरबंदा 


101 


रायपुर -4 


36 


न.नि. रायपुर 
न.नि. रायपुर 
न.नि. रायपुर 
ननि. रायपुर 
न.नि. रायपुर 
ननि रायपुर 
ननि रायपुर 
न.नि. रायपुर 
न.नि. रायपुर 


101 


टोर 


102 


49 


102 


15 


नगरगांव 


टोर 


103 


50 


103 


नगरगांव 
गिरौद 


104 


रायपुर -5 


37 


104 


22 


मादर 


105 


39 


105 


मादर 


106 


40 


106 


टेकारी 


107 


रायपुर -6 


38 


107 


23 


बरौदा 


टेकारी 


न.नि. रायपुर 
न.नि. रायपुर 


108 


46 


108 


बरौदा 


109 


48 


न.नि. रायपुर 


109 


रायपुर -17 बीरगांव 


29 


उरला 


उरला 


न.नि. बीरगांव 


110 


रायपुर -7 


41 


110 


86 


रावाभाठा 


रावाभाठा 


न.नि , बीरगांव 


111 


44 


न.नि. रायपुर 


111 


87 


बोरझरा 


बोरझरा 


न.नि. बीरगांव 


112 


45 


ननि रायपुर 


112 


88 


बिरगांव 


बिरगांव 


न.नि. बीरगांव 


113 


रायपुर-8 


42 


| आमासिवनी आमासिवनी 


ननि रायपुर 


113 


89 


न.नि. बीरगांव 


सरोरा 
अछोली 


114 


43 


कचना 


कचना 


न.नि. रायपुर 


114 


28 


न.नि. बीरगांव 


115 


63 


न.नि. रायपुर 


115 


रायपुर - 18 - कांदुल 


तुलसी 


शंकरनगर 
तेलीबांधा 


75 


तुलसी 


116 


रायपुर -9 


64 


ननि, रायपुर 


116 


संकरी 


शंकरनगर 
तेलीबांधा 
लंभाडी 
जोरा 


सरोरा 
अछोली 
तुलसी 
संकरी 
पिरदा 
नकटी 
सेरीखेड़ी 
टेमरी 


117 


65 


लंभाडी 


न नि . रायपुर 


117 


76 


पिरदा 


पिरदा 
नकटी 


118 


66 


जोरा 


न नि . रायपुर 


118 


77 


सेरीखेड़ी 


119 


रायपुर -10 


68 


ननि. रायपुर 


119 


सेरीखेडी 


120 


73 


ननि. रायपुर 


120 


टेमरी 


फुडहर 
देवपुरी 
डुमरतराई 
पुरैना 


फुडहर 
देवपुरी 
डुमरतराई 
पुरैना 


78 


टेमरी 


121 


74 


ननि. रायपुर 


121 


धरमपुरा 


धरमपुरा 
बनरसी 


122 


रायपुर -11 


67 


न नि रायपुर 


122 


79 


बनरसी 


बनरसी 
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पुनर्गठित रा.नि.मं. एवं उनमें सम्मिलित पटवारी हल्का एवं ग्राम का नाम 


क्र 


वर्तमान रा.नि.मं. / पटवारी हल्का / ग्राम की जानकारी 

वर्तमान 
राजस्व | वर्तमान पटवारी 

पटवारी हल्का 
तहसील | निरीक्षक | पटवारी | मुख्यालय 

ग्राम पंचायत 

में सम्मिलित 
का नाम मंडल का 

हल्का ग्राम का 

का नाम 

ग्रामों का नाम 
नाम नंबर नाम 


क्र मा 


पुनर्गठित राजस्व 
निरीक्षक मंडल एवं 
मुख्यालय का नाम 


पटवारी पटवारी 

पटवारी हल्का 
हल्का मुख्यालय ग्राम में सम्मिलित 
नंबर का नाम 

ग्रामों का नाम 


ग्राम 
पंचायत / 
नगर निकाय 
का नाम 


क 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


123 


69 


अमलीडीह 


अमलीडीह 


न.नि. रायपुर 


123 


भटगांव 


भटगांव 


80 


माना 


124 


70 


न.नि. रायपुर 


124 


माना 


माना 


टिकरापारा 
पंडरीतराई 


125 


| रायपुर -12 


47 


न.नि. रायपुर 


125 


धनेली 


81 


बोरियाकला 


धनेली 
बोरियाकला 


126 


टिकरापारा 
पंडरीतराई 

रायपुर 
डगनिया 
चंगोराभाठा 


62 


रायपुर खास 


न.नि. रायपुर 


126 


बोरियाकला 


127 


रायपुर -13 


58 


न.नि. रायपुर 


127 


डगनिया 
चंगोराभाठा 


82 


सेजबहार 


मुजगहन 
सेजबहार 


मुजगहन 
सेजबहार 


128 


न.नि. रायपुर 


59 


128 


129 


60 


भाठागांव 


भाठागाव 


न.नि. रायपुर 


129 


काठाडीह 


काठाडीह 


83 


काठाडीह 


130 


रायपुर -14 


61 


न.नि. रायपुर 


130 


कान्दुल 


131 


71 


मठपुरेना मठपुरेना 
बोरियाखुर्द | बोरियाखुर्द 

डुडा डुडा 


131 


कान्दुल 
डोमा 
दतरेंगा 


न.नि. रायपुर 
न.नि. रायपुर 


डोमा 


84 


दतरेंगा 


132 


72 


132 


दतरेंगा 


84 


84 


132 ग्राम 


18 


89 


89 


132 


योग 
16 

आरंग | मंदिरहसौद 


1 


नरदहा 


नरदहा 


1 


चंदखुरी 


नरदहा 


। 


नरदहा 


नरदहा 


नरदहा 
सेमरिया 


2 


सेमरिया 


2 


सेमरिया 


3 


चटौद 


3 


चटौद 


2 


पचेड़ा 


2 


पचेड़ा 


4 


सेमरिया 
चटौद 
पचेड़ा 
चंद्रखुरी 
मुनगेसर 


पचेड़ा 


4 


पचेडा 


चटौद 
पचेड़ा 
चंद्रखुरी 
मुनगेसर 


5 


5 


3 


चंद्रखुरी 


3 


चंद्रखुरी 


चंद्रखुरी 
मुनगेसर 
सकरी 


चंदखुरी 
मुनगेसर 


6 


6 


7 


जावा 


7 


जावा 


सकरी 


8 


4 


नगपुरा 


नगपुरा 


8 


4 


नगपुरा 


नगपुरा 


नगपुरा 
सकरी 
अमेरी 


नगपुरा 
सकरी 


9 


सकरी 


9 


सकरी 


10 


अमेरी 


10 


टेकारी 


टेकारी 


11 


कठिया 


कठिया 


11 


5 


टेकारी 


तोड़गांव 


5 


टेकारी 


12 


टेकारी 


12 


तोड़गांव 
कुण्डा 
अमेरी 


कुण्डा 
टेकारी 


टेकारी 


13 


टेकारी 


13 


अमेरी 


अमेरी 


64 


14 


मालीडीह 


14 


कठिया 


15 


6 


खौली 


खौली 


15 


मालीडीह 


करही 
खौली 
मालीडीह 
चोरहाडीह 


कठिया 
करही 
खौली 
मालीडीह 


16 


मालीडीह 


16 


6 


खौली 


खौली 


17 


छतौना 


17 


मालीडीह 


18 


7, 


भानसोज 


बरछा 


बरछा 


18 


बरछा 


बरछा 


7 


भानसोज 


19 


भानसोज 


भानसोज 


19 


भानसोज 


भानसोज 


20 


नारा 


नारा 


20 


नारा 


8 


नारा 


8 


नारा 


नारा 
संडी 


21 


संडी 


21 


संडी 


22 


खम्हरिया 


22 


खम्हरिया 


खम्हरिया 
डिघारी 


23 


9 


डिघारी 


डिघारी 


23 


9 


डिघारी 


डिघारी 


24 


खम्हरिया 


24 


खम्हरिया 


25 


ताडगांव 


25 


बड़गांव 


10 


26 


बड़गांव 


तोड़गांव 


10 


बडगाव 


संडी 
खम्हरिया 
डिघारी 
पिपरहटटा 
तोड़गांव 
बड़गांव 
कुटेसर 
गोढ़ी 
सिवनी 
जुगेसर 
मुनरेठी 
सोनपैरी 


26 


27 


27 


कुटेसर 
गोदी 


गोढ़ी 


28 


28 


पिपरहटटा 
बड़गांव 
कुटेसर 

गोढ़ी 
सिवनी 
जुगेसर 
मुनरेठी 

सोनपैरी 
| अकोलडीह( खपरी) 


। 


गोदी 


29 


सिवनी 


29 


कुटेसर 
गोढ़ी 
सिवनी 
जुगेसर 
मुनरेठी 
सोनपैरी 
धनसुली 


30 


30 


12 


मुनरेठी 


31 


12 


मुनरेठी 


जुगेसर 
मुनरेठी 
सोनपैरी 


31 


32 


32 
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[ भाग 1 


पुनर्गठित रा.नि.मं. एवं उनमें सम्मिलित पटवारी हल्का एवं ग्राम का नाम 


क्र 


वर्तमान रा.नि.म. / पटवारी हल्का / ग्राम की जानकारी 

वर्तमान 
राजस्व वर्तमान पटवारी 

पटवारी हल्का 
| तहसील | निरीक्षक | पटवारी | मुख्यालय 

ग्राम पंचायत 

में सम्मिलित 
का नाम | मंडल का हल्का ग्राम का 

का नाम 

ग्रामों का नाम 
নাম 

नंबर नाम 


पटवारी हल्का 


क्रमा 


पुनर्गठित राजस्व 
निरीक्षक मंडल एवं 
मुख्यालय का नाम 


पटवारी पटवारी 
हल्का मुख्यालय ग्राम में सम्मिलित 
नंबर का नाम 

ग्रामों का नाम 


ग्राम 
पंचायत / 
| नगर निकाय 

का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


33 


अकोलडीह( खपरी) 


धनसुली 


33 


13 


धनसुली 


धनसुली 


34 


13 


धनसुली 


34 


धनसुली 
मुनगी 


35 


धनसुली 
मुनगी 
कुरूद 
बाहनाकाड़ी 


धनसुली 
मुनगी 
कुरूद 
बाहनाकाड़ी 


35 


मुनगी 
कुरूद 
बाहनाकाडी 


36 


14 


कुरूद 


36 


14 


कुरूद 


कुरूद 
बाहनाकाडी 


37 


37 


मंदिरहसौद 


दरबा 


दरबा 


38 


15 


दरबा 


नकटा 


दरबा 


38 


15 


नकटा 


नकटा 


39 


नकटा 


39 


16 


मंदिरहसौद 


छतौना 


40 


छतौना 


16 


मंदिरहसौद 


40 


मंदिरहसौद 


41 


मंदिरहसौद 


41 


बरौदा 


42 


बरौदा 


नकटा 
छतौना 
मंदिरहसौद 
बरौदा 
चीचा 
रमचंडी 
कयाबांधा 
खपरी 


42 


17 


बरौदा 


चीचा 


43 


17 


बरौदा 


चीचा 


43 


बरौदा 


44 


बरौदा 


44 


कयाबाधा 


45 


कयाबाधा 


45 


नवागांव 


46 


18 


नवागांव 


नवागाव 


46 


18 


नवागांव 


झांझ 


कयाबाधा 


47 


कयाबाधा 


47 


नवागांव 


48 


नवागांव 


48 


49 


19 


राखी 


राखी 


19 


49 


नकटा 
छतौना 
मंदिरहसौद 
बरौदा 
चीचा 
रमचंडी 
कयाबांधा 
खपरी 
झांझ 
नवागांव 
कुहेरा 
राखी 
कोटनी 
कोटराभाठा 
तांदूल 
पलौद 
सेंध 
रिको 
खुटेरी 
नवागांव 
बकतरा 
उमरिया 
जरौद 


कुहेरा 
राखी 


50 


50 


51 


51 


कुहेरा 
राखी 
कोटनी 
कोटराभाठा 
तांदूल 
पलौद 


20 


कोटनी 


52 


20 


कोटनी 


कोटनी 
कोटराभाठा 
तांदूल 
पलौद 


52 


नवागांव 
कुहेरा 
राखी 
कोटनी 
कोटराभाठा 
तांदूल 
पलौद 
सेंध 
रिको 
खुटेरी 
नवागांव 


53 


53 


54 


54 


21 


पलौद 


सेंध 


55 


21 


पलौद 


सेंध 


55 


रिको 


56 


रिको 


56 


57 


खुटेरी 


खुटेरी 
नवागांव 


57 


22 


नवागांव 


58 


22 


नवागांव 


नवागांव 


58 


बकतरा 


59 


बकतरा 


59 


बकतरा 
उमरिया 
जरौद 


उमरिया 


60 


23 


जरौद 


उमरिया 


23 


60 


जरौद 


जरौद 


61 


जरौद 


61 


62 


24 


रीवा 


कुकरा 
रीवा 


62 


24 


रीवा 


कुकरा 
रीवा 


63 


63 


64 


25 


गुजरा 


परसदा 


25 


गुजरा 


64 


परसदा 


परसदा 


65 


परसदा 


65 


कुकरा 
रीवा 
गुजरा 
परसदा 
गनौद 
धमनी 
नरियरा 
बिरबिरा 


गनौद 


66 


26 


गनौद 


मनौद 


26 


66 


गनौद 


धमनी 


67 


धमनी 


67 


68 


68 


27 


बिरबिरा 


69 


27 


बिरबिरा 


69 


70 


नरियरा 
बिरबिरा 
बिरबिरा 
कोसमखुटा 
देवदा 


नरियरा 
बिरबिरा 
बिरबिरा 
कोसमखुटा 
देवदा 


बरभाठा 


70 


71 


कुकरा 
रीवा 
गुजरा 
परसदा 
गनौद 
धमनी 
नरियरा 
बिरबिरा 
बरभाठा 
कोसमखुटा 

देवदा 
सोनपैरी 
लखौली 
बोरिद 
रसनी 
बैहार 
घुमराभांठा 
बोड़रा 
जरौद 


71 


28 


देवदा 


72 


28 


देवदा 


72 


देवदा 


73 


देवदा 


73 


आरंग 


लखौली 


74 


कोसमखुटा 

देवदा 
सोनपैरी 
लखौली 
ओंडका 
बोरिद 
रसनी 


आरंग 


29 


लखौली 


74 


बोरिद 


75 


29 


लखौली 


लखौली 
ओंडका 
बोरिद 


75 


रसनी 


76 


76 


30 


रसनी 


बैहार 


77 


रसनी 


77 


चैहार 


78 


30 


रसनी 


बैहार 


बैहार 


78 


बोडरा 


31 


जरौद 


79 


घुमराभांढा 


बैहार 


79 


जरौद 
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पुनर्गठित रा.नि.मं. एवं उनमें सम्मिलित पटवारी हल्का एवं ग्राम का नाम 


क्र 
मां 


वर्तमान रा.नि.मं. / पटवारी हल्का / ग्राम की जानकारी 

वर्तमान 
राजस्व वर्तमान पटवारी 

पटवारी हल्का 
तहसील निरीक्षक | पटवारी मुख्यालय 

ग्राम पंचायत 

में सम्मिलित 
का नाम | मंडल का हल्का ग्राम का 

का नाम 

ग्रामों का नाम 
नाम 

नंबर नाम 


क्रमा 


पुनर्गठित राजस्व 
निरीक्षक मंडल एवं 
मुख्यालय का नाम 


पटवारी पटवारी 

पटवारी हल्का 
हल्का मुख्यालय ग्राम में सम्मिलित 
नंबर का नाम ग्रामों का नाम 


ग्राम 
पंचायत / 
नगर निकाय 
का नाम 


क 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


80 


बोडरा 


31 


जरौद 


81 


32 


खमतराई 


जरौद 


81 


82 


खमतराई 
खमतराई 
फरफौद 
छतौना 


82 


खमतराई 
खमतराई 


83 


32 


खमतराई 


83 


33 


फरफौद 


84 


भोथली 


84 


छतौना 


85 


फरफौद 


85 


65 


गुखेरा 


86 


86 


87 


33 


फरफौद 


खमतराई 
कलई 
फरफौद 
छतौना 
चोरहाडीह 
अकोलीखुर्द 
बोहारडीह 
परसट्ठी 

गुखेरा 
अकोलीकला 
भोथली 
देवरी 
गुल्लू 
आरंग 


अकोलीखुर्द 
अकोलीखुर्द 
अकोलीखुर्द 
छतौना 


87 


88 


अकोलीखुर्द 
अकोलीखुर्द 
अकोलीखुर्द 

गुखेरा 
अकोलीकला 
भोथली 


88 


89 


89 


90 


52 


अकोलीकला 


गुमा 


90 


91 


34 


गुमा 


91 


देवरी 


गुमा 
घोंट 


92 


53 


गुल्लू 


92 


गुल्लू 


93 


बाना 


93 


35 


बाना 


154 


आरंग 


न.पा. आरंग 


94 


परसकोल 


94 


पारागांव 


पारागांव 


95 


55 


पारागांव 


कोसरंगी 


95 


राटाकाट 


96 


36 


कोसरंगी 


राटाकाट 
अमेठी 


देवरतिल्दा 
देवरतिल्दा 


96 


अमेठी 


97 


97 


56 


अमेठी 


अमेठी 


98 


भैसा 


98 


37 


भैंसा 


99 


बेनीडीह 
निसदा 


घोरभट्ठी 
अछोली 


99 


100 


57 


निसदा 


100 


पंधी 


101 


38 


अछोली 


अछोली 


101 


अकोलीकला 


102 


खोरसी 


102 


58 


अकोलीकला 


103 


मजिठा 


103 


104 


बोड़रा 
जरौद 
खमतराई 
कलई 
भोथली 
फरफौद 
अकोलीखुर्द 
बोहारडीह 
परसट्ठी 
छतौना 
गुमा 
खपरी 
घोंठ 
बाना 
परसकोल 
कोसरंगी 
देवरतिल्दा 
परसवानी 

भैंसा 
घोरभट्ठी 
अछोली 
करमा 
खोरसी 
मजिठा 
भटिया 
लांजा 
परसवानी 
सेजा 
डूमहा 
भण्डारपुरी 
पिरदा 
कोरासी 
भैंसमुडी 
कुलीपोटा 
कोडापार 
धोबभट्ठी 
अमसेना 
अमोदी 
धौराभांठा 
रसौटा 
केसला 
चिखली 
कुटेला 
मुहमेला 
कुरूद 
परसदा 
सेमरिया 
समोदा 


104 


39 


मजिठा 


भटिया 
लांजा 


105 


68 


अकालीखुर्द 


105 


106 


मजिठा 


अकोलीकला 

गोईन्दा 
अकालीखुर्द 
ओंडका 
भिलाई 
गिधवा 
गिधवा 
चरौदा 


106 


107 


सेजा 


107 


40 


सेजा 


59 


भिलाई 


108 


108 


गुदगुदा 
बेनीडीह 
निसदा 

पंधी 
अकोलीकला 
लिंगाडीह 

गोईदा 
अकालीखुर्द 

ओंडका 
भिलाई 
गिधवा 
खपरी 
चरौदा 
मोखला 

छटेरा 
बनचरौदा 
गौरभाट 
भलेरा 
कुम्हारी 
पाहदा 
गुमा 
खपरी 
घोंठ 


109 


डूम्हा 
भण्डारपुरी 
पिरदा 


109 


41 


भण्डारपुरी 


110 


60 


चरौदा 


110 


मोखला 


111 


कोरासी 


111 


छटेस 


112 


42 


कोरासी 


61 


छटेरा 


112 


बनचरौदा 


113 


113 


गौरभाट 


114 


62 


भैसमुडी 
कोरासी 
कोडापार 
धोबभट्ठी 
अमसेना 


गौरभाठ 


114 


भलेरा 


115 


43 


अमसेना 


115 


कुम्हारी 


116 


63 


कुम्हारी 


116 


पाहदा 


117 


अमोदी 


117 


समोदा 


गुमा 


118 


धौराभाठा 


118 


34 


44 


अमोदी 


गुमा 


119 


रसौटा 


गुमा 
धौंट 


119 


120 


केसला 


120 


35 


बाना 


बाना 


बाना 


121 


चिखली 


121 


परसकोल 


122 


45 


कुटेला 


122 


कुटेला 
कुटेला 


कोसरंगी 


123 


123 


36 


कोसरंगी 


124 


परसकोल 
कोसरंगी 
देवरतिल्दा 
परसवानी 

भैंसा 
घोरभट्ठी 
अछोली 


देवरतिल्दा 
देवरतिल्दा 


124 


125 


46 


कुरूद 


परसदा 


125 


भैसा 


126 


सेमरिया 


37 


भैसा 


126 


127 


समोदा 


घोरभट्ठी 
अछोली 


127 
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[ भाग 1 


पुनर्गठित रा.नि.मं. एवं उनमें सम्मिलित पटवारी हल्का एवं ग्राम का नाम 


क्र 


वर्तमान रा.नि.मं. / पटवारी हल्का / ग्राम की जानकारी 

वर्तमान 
राजस्व वर्तमान पटवारी 

पटवारी हल्का 
| तहसील | निरीक्षक | पटवारी | मुख्यालय 

ग्राम पंचायत 

में सम्मिलित 
का नाम मंडल का हल्का ग्राम का 

का नाम 

ग्रामों का नाम 
नाम 

नंबर. नाम 


| क्र मां 


पुनर्गठित राजस्व 
निरीक्षक मंडल एवं 


ग्राम 
पंचायत / 


पटवारी पटवारी 

पटवारी हल्का 
हल्का मुख्यालय ग्राम में सम्मिलित 
नंबर का नाम 

ग्रामों का नाम 


मा 


क 


क 


नगर निकाय 


मुख्यालय का नाम 


का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


12 


13 


11 
अछोली 


128 


कागदेही 


128 


38 


अछोली 


47 


समोदा 


129 


129 


खोरसी 


करमंदी 
कागदेही 


130 


130 


मजिठा 


131 


131 


48 


बनरसी 


कुसमुन्द 
बनरसी 


39 


मजिठा 


132 


132 


मजिठा 
लांजा 
भटिया 
सेजा 


133 


133 


134 


49 


तुलसी 


134 


40 


सेजा 


135 


कागदेही 
करमंदी 
हरदीडीह 
कुसमुंद 
बनरसी 
तुलसी 
सकरी 
परसवानी 
चोरभट्ठी 

चकवे 
परसदा 
चपरीद 
रानीसागर 
अकोलीकला 
गुखेरा 
देवरी 


तुलसी 
सकरी 
धोबभट्टी 
चोरभट्ठी 
चकवे 


135 


136 


136 


डूम्हा 
भण्डारपुरी 
पिरदा 


41 


भण्डारपुरी 


137 


50 


चोरभट्ठी 


137 


138 


चकवे 


138 


139 


चपरीद 


139 


42 


कोरासी 


51 


चपरीद 


140 


रानीसागर 


140 


141 


अकोलीकला 


141 


कोरासी 
भैसमुड़ी 
कोरासी 
कोडापार 
धोबभट्ठी 
धोबभट्ठी 
अमसेना 


52 


अकोलीकला 


142 


142 


गुखेरा 
देवरी 


43 


अमसेना 


143 


143 


53 


गुल्लू 


144 


गुल्लू 


144 


145 


154 


आरंग 


न.पा, आरग 


145 


अमोदी 


44 


अमोदी 


146 


पारागांव 


146 


रसौटा 


55 


पारागांव 


करमा 
खोरसी 
मजिठा 
परसवानी 
लांजा 
भटिया 
सेजा 
डूमहा 
भण्डारपुरी 
पिरदा 
कोरासी 
भैंसमुडी 
कुलीपोटा 
कोडापार 
धोबभट्ठी 
परसवानी 
अमसेना 
अमोदी 
रसौटा 
केसला 
धौराभांठा 
चिखली 
कुटेला 
मुहमेला 
कुरूद 
परसदा 
समोदा 
कागदेही 
हरदीडीह 
करमंदी 
सेमरिया 
कुसमुंद 
बनरसी 
तुलसी 
सकरी 
चोरभट्ठी 
चकवे 


147 


पंधी 


147 


66 


केसला 


148 


अमेठी 


148 


केसला 
धौराभाठा 
चिखली 


149 


अमेठी 


149 


56 


अमेठी 


150 


राटाकाट 


150 


45 


कुटेला 


कुटेला 
कुटेला 


151 


151 


152 


बेनीडीह 
निसदा 
गोईन्दा 


152 


57 


निसदा 


कुरूद 


46 


कुरूद 


153 


153 


परसदा 


154 


अकोलीकला 


गुल्लू 
आरंग 
पारागांव 
पंधी 
अमेठी 
गुदगुदा 
राटाकाट 
बेनीडीह 
निसदा 
गोईदा 
अकोलीकला 
अकालीखुर्द 
लिंगाडीह 
भिलाई 
गिधवा 
खपरी 
चरौदा 
मोखला 

छटेरा 
बनचरौदा 
गौरभाठ 
भलेरा 


154 


समोदा 
कागदेही 


155 


58 


अकोलीकला 


155 


47 


समोदा 


अकालीखुर्द 
अकोलीकला 


156 


156 


कागदेही 


157 


भिलाई 


157 


कागदेही 


67 


करमंदी 


158 


59 


भिलाई 


गिधवा 


158 


सेमरिया 


159 


गिधवा 


159 


48 


बनरसी 


160 


चरौदा 


160 


60 


चरौदा 


161 


मोखला 


161 


49 


तुलसी 


कुसमुन्द 
बनरसी 
तुलसी 
सकरी 
चोरभट्ठी 
चकये 


162 


छटेरा 


162 


61 


छटेरा 


163 


बनचरौदा 


163 


164 


गौरभाट 


184 


50 


चोरभट्ठी 


गौरभाठ 


62 


165 


भलेरा 


165 


परसदा 


चकवे 


166 


कुम्हारी 


166 


चपरीद 


चपरीद 


63 


कुम्हारी 


51 


चपरीद 


पाहंदा 


167 


रानीसागर 


167 

योग 
1 अभनपुर 


2 


63 


63 


68 


68 


4 
खोरपा 


अभनपुर 


रवेली 


1 


रवेली 


- 


2 


कुम्हारी 
पाहदा 
167 ग्राम 
भुरकोनी 
मुड़रा 
रवेली 
जुलूम 
सोनपैरी 
खिलोरा 


भुरकोनी 


2 


भुरकोनी 


- 


मुडरा 
रवेली 


रानीसागर 

167 
भुरकोनी 
मुड़रा 
रवेली 
जुलूम 
सोनपैरी 
खिलोरा 


मुड़रा 
रवेली 


3 


3 


4 


4 


2 


जुलूम 


जुलूम 
सोनपैरी 


2 


जुलूम 


5 


जुलूम 
सोनपैरी 


5 


6 


3 


खिलोरा 


खिलोरा 


6 


3 


खिलोरा 


खिलोरा 
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पुनर्गठित रा.नि.मं. एवं उनमें सम्मिलित पटवारी हल्का एवं ग्राम का नाम 


वर्तमान रा.नि.मं. / पटवारी हल्का / ग्राम की जानकारी 

वर्तमान 
राजस्व | वर्तमान पटवारी 

पटवारी हल्का 
| तहसील | निरीक्षक 

पटवारी मुख्यालय 

ग्राम पंचायत 

में सम्मिलित 
का नाम | मंडल का हल्का . ग्राम का 

का नाम 
ग्रामों का नाम 
नंबर 

नाम 


क्र 


क्र मा 


पुनर्गठित राजस्व 
निरीक्षक मंडल एवं 
मुख्यालय का नाम 


पटवारी पटवारी पटवारी हल्का 
हल्का मुख्यालय ग्राम में सम्मिलित 
नबर का नाम 

ग्रामों का नाम 


क 


ग्राम 
पंचायत / 
नगर निकाय 

का नाम 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


7 


छछानपैरी 


7 


छछानपैरी 


8 


कोलर 


B 


4 


कोलर 


4 


कोलर 


6 
छछानपैरी 
कोलर 
टेकारी 
कन्हेरा 
पलौद 
आमदी 


कोलर 
टेकारी 


9 


टेकारी 


9 


18 


टेकारी 


10 


कन्हेरा 


10 


कन्हेरा 


5 


कन्हेरा 


5 


कन्हेरा 


11 


पलौद 


11 


पलौद 


12 


आमदी 


12 


आमदी 


6 


आमदी 


6 


आमदी 


13 


परसदा 


13 


परसदा 


14 


खटटी 


14 


ढोडरा 


7 


खटटी 


7 


ढोडरा 


15 


ढोडरा 


15 


परसदा 
खटटी 
ढोडरा 
परसुलीडीह 
लमकेनी 
भरेंगा 


16 


16 


8 


| परसुलीडीह 


परसुलीडीह 
लमकेनी 


8 


परसुलीडीह 


ढोडरा 
परसुलीडीह 
लमकेनी 
भरेंगा 


17 


17 


18 


भरेंगा 


18 


9 


भटगांव 


9 


भटगांव 


छछानपैरी 
कोलर 
टेकारी 
कन्हेरा 
पलौद 
आमदी 
परसदा 
खटटी 
ढोडरा 
परसुलीडीह 
लमकेनी 
भरेंगा 
भटगांव 
उल्बा 
कोपेडीह 
भाठापारा 
राखी 
बेलर 
मोहदी 
खोरपा 
सकरी 
आमनेर 
सारखी 
नाहनाचंडी 


19 


भटगाव 


भटगाव 


19 


भटगांव 


20 


उल्बा 


20 


उल्बा 


उल्बा 
कोपेडीह 


21 


भाठापारा 


21 


भाठापारा 


10 


उल्बा 


10 


उल्बा 


22 


भाठापारा 


22 


भाठापारा 


23 


भाठापारा 


23 


भाठापारा 


24 


बेलर 


24 


बेलर 


11 


मोहदी 


मोहदी 


25 


25 


मोहदी 
नाहनाचंडी 


मोहदी 
खोरपा 


26 


26 


12 


नाहनाचंडी 


13 


खोरपा 


27 


सातपारा 


27 


सकरी 


भाठापारा 
राखी 
बेलर 
मोहदी 
नाहनाचंडी 
सातपारा 
खोरपा 
सकरी 
आमनेर 
सारखी 
अभनपुर 
गोतियारडीह 


28 


खोरपा 


28 


आमनेर 


13 


खोरपा 


14 


आमनेर 


29 


सकरी 


29 


सारखी 


30 


आमनेर 


30 


अभनपुर 


आमनेर 


14 


नाहनाचंडी 


12 


नाहनाचंडी 


31 


सारखी 


31 


सातपारा 


सातपारा 


32 


32 


15 


अभनपुर 


15 


न.पंचाअभनपुर 
गोतियारडीह 


अभनपुर 


न.पंचा.अभनपुर 
गोतियारडीह 


33 


33 


49 


नायकबांधा 


34 


बकतरा 


34 


नायकबाधा 


16 


बकतरा 


35 


बिरोदा 


35 


बकत्तरा 


16 


बकतरा 


36 


सलोनी 


36 


बिरोदा 


अभनपुर 
गोतियारडीह 
नायकबाधा 
बकतरा 
बिरोदा 

सलोनी 
सिंगारभाठा 
परसटठी 
बेन्द्री 


17 


सलौनी 


बकतरा 
बिरोदा 

सलौनी 
सिंगारभाठा 
परसटठी 
बेन्द्री 
सिवनी 


37 


सिंगारभाठा 


37 


सलौनी 


17 


सलौनी 


38 


बेन्द्री 


3B 


सिंगारभाठा 


39 


18 


सिवनी 


बेन्द्री 


39 


बेन्द्री 


40 


सिवनी 


40 


18 


सिवनी 


बेन्द्री 


41 


निमोरा 


निमोरा 


41 


19 


निमोरा 


सिवनी 


42 


धुसेरा 


42 


निमोरा 


19 


निमोरा 


43 


तूता 


43 


20 


उपरवारा 


घुसेरा 
तूता 


44 


उपरवारा 


44 


20 


उपरवारा 


45 


घुसेरा 
तूता 
उपरवारा 
केन्द्री 
झांकी 
खडंवा 
भेलवाडीह 


केन्द्री 


45 


सिवनी 
निमोरा 
घुसेरा 

तूता 
उपरवारा 
केन्द्री 
झांकी 
खडंवा 
भेलवाडीह 


केन्द्री 


21 


उपरवारा 


46 


झांकी 


46 


केन्द्री 


21 


केन्द्री 


47 


खडवा 


47 


झांकी 


22 


भेलवाडीह 


48 


भेलवाडीह 


48 


खडवा 


22 


भेलवाडीह 


49 


उरला 


नप. अभनपुर 


49 


भेलवाडीह 


23 


उरला 


50 


नायकबाधा 


50 


23 


उरला 


उरला 


न.पं. अमनपुर 


51 


नवापारा 


नायकबाधा 

टोकरो 
मानिकचौरी 


टोकरो 


51 


गातापार 


24 


मानिकचौरी 


25 


ठेलकाबाधा 


52 


मानिकचौरी 


52 


गातापार 
ठेलकाबाधा 
पचेड़ा 


ठेलकाबांधा 


53 


25 


ठेलकाबांधा 


गातापार 


गातापार 


53 


26 


पचेड़ा 


पचेडा 
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पुनर्गठित रा.नि.मं. एवं उनमें सम्मिलित पटवारी हल्का एवं ग्राम का नाम 


क्र 


वर्तमान रा.नि.मं. / पटवारी हल्का / ग्राम की जानकारी 

वर्तमान 
राजस्व वर्तमान पटवारी 

पटवारी हल्का 
तहसील निरीक्षक | पटवारी | मुख्यालय 

ग्राम पंचायत 

में सम्मिलित 
का नाम मंडल का हल्का ग्राम का 

का नाम 

ग्रामों का नाम 
नाम 

नंबर नाम 


पुनर्गठित राजस्व 
क्रमा 

निरीक्षक मंडल एवं 
मुख्यालय का नाम 


पटवारी पटवारी 

पटवारी हल्का 
हल्का मुख्यालय ग्राम में सम्मिलित 
नंबर का नाम 

ग्रामों का नाम 


क 


ग्राम 
पंचायत / 
नगर निकाय 
का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


54 


ठेलकाबाधा 


54 


गिरोला 


50 


55 


गिरोला 


पचेडा 


55 


गिरोला 


56 


26 


गिरोला 


गिरोला 


56 


नवापारा 


ठेलकाबाधा 
पचेड़ा 
गिरोला 
बेलभाठा 
थनौद 
तर्रा 


57 


टोकरो 


24 


मानिकचौरी 


गिरोला 


गिरोला 
बेलभाठा 
टोकरो 
मानिकचौरी 
सुन्दरकेरा 
जामगांव 


57 


मानिकचौरी 


58 


थनौद 


56 


37 


जामगांव 


59 


27 


थनौद 


थनौद 


सुन्दरकेरा 
जामगांव 


59 


60 


कुढ़ 


60 


38 


कुरूं 
चेरिया 


जवईबांधा 


खोला 


खोला 


61 


61 


जवईबाधा 


62 


चेरिया 
बंजारी 
तेंदुवा 


चेरिया 


62 


जवईबांधा 
पिपरौद 
दादरझोरी 


28 


39 


पिपरौद 


पिपरौद 


63 


बंजारी 


तेंदुवा 


63 


दादरझोरी 


64 


पौता 


तांदुल 


64 


40 


हसदा 


हसदा 


65 


कठिया 


65 


66 


29 


कठिया 


नवागांव 


66 


51 


कुर्रा 


डोंगीतराई 

कुर्रा 
पटेवा 


67 


नवागांव 


67 


68 


41 


पटेवा 


डोमा 


68 


हसदा 
डोंगीतराई 

कुर्रा 
पटेवा 
चिपरीडीह 

छांटा 
सोनेसिली 
आलेखूटा 
उमरपोटी 


69 


30 


डोमा 


उगेतरा 


पटेवा 
छांटा 


69 


70 


42 


छांटा 


उगेतरा 


70 


71 


तामासिवनी 


71 


31 


तामासिवनी 


72 


सोनेसिली 
आलेखूटा 
उमरपोटी 


43 


आलेखूटा 


कठिया 
नवागांव 
खरखराडीह 

डोमा 
उगेतरा 
घोरभटठी 
तामासिवनी 
मोखेतरा 
तोरला 
भूरका 
टीला 
भोथीडीह 
सेमरा 
चांपाझर 
डगनिया 
जौंदी 


72 


मोखेतरा 
तोरला 


73 


73 


32 


तोरला 


परसदा 


74 


74 


44 


परसदा 


भूरका 
टीला 


घोंट 


75 


परसदा 
घोंट 
सोठ 
पारागांव 
कोलियारी 


घोंट 


76 


33 


टीला 


भोथीडीह 


76 


45 


पारागांव 


पारागांव 


77 


भोथीडीह 


77 


78 


52 


कोलियारी 


कोलियारी 


चापाझर 


78 


लखना 


कोलियारी 


79 


34 


चांपाझर 


चापाझर 


79 


न.पा. नवापारा 


80 


46 


नवापारा 


जौंदी 


80 


न.पा. नवापारा 


81 


जौंदा 


जाँदा 


81 


35 


नवागांव 


82 


तरी 


47 


तरी 


नवागांव 


82 


83 


पोड 


83 


तोरला 


दुलना 
थनौद 


36 


पोड़ 


84 


मंदलोर 


84 


27 


थनौद 


थनौद 


85 


85 


37 


जामगांव 


सुन्दरकेरा 
जामगांव 


86 


86 


कुढ़ 
चेरिया 


87 


खोला 


87 


38 


जवईबांधा 


88 


चेरिया 


28 


बंजारी 


88 


89 


जवईबाधा 
पिपरौद 
दादरझोरी 


89 


39 


पिपरौद 


90 


नवागांव 

पोड़ 
मंदलोर 
सुन्दरकेरा 
जामगांव 

खोला 
जवईबांधा 
पिपरौद 
दादरझोरी 

हसदा 
डोंगीतराई 

कुरी 
पटेवा 
चिपरीडीह 

छांटा 
सोनेसिली 
आलेखूटा 
उमरपोटी 


तेंदुवा 
तांदुल 
कठिया 


90 


नवापारा 
बगदेही 
तरी 
दुलना 
थनौद 
तर्रा 
कुढ़ 
चेरिया 
बंजारी 
तेंदुवा 
पौता 
कठिया 
नवागांव 
खरखराडीह 

डोमा 
उगेतरा 
घोरभटठी 
तामासिवनी 
मोखेतरा 
तोरला 
भूरका 
टीला 


91 


हसदा 


91 


40 


29 


कठिया 


हसदा 


नवागांव 


92 


92 


नवागाव 


93 


डोंगीतराई 

कुर्रा 
पटेवा 


93 


डोमा 


94 


41 


कुर्रा 


94 


30 


डोमा 


उगेतरा 


95 


पटेवा 


95 


उगेतरा 


96 


छाटा 


96 


42 


छांटा 


97 


तामासिवनी 


31 


तामासिवनी 


97 


मोखेतरा 


98 


सोनेसिली 
आलेखूटा 
उमरपोटी 


98 


43 


आलेखूटा 


99 


32 


तोरला 


तोरला 


99 


भूरका 


100 


परसदा 


परसदा 


100 


टीला 
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पुनर्गठित रा.नि.मं. एवं उनमें सम्मिलित पटवारी हल्का एवं ग्राम का नाम 


क्र 


वर्तमान रा.नि.मं. / पटवारी हल्का / ग्राम की जानकारी 

वर्तमान 
राजस्व वर्तमान | पटवारी 

पटवारी हल्का 
तहसील निरीक्षक पटवारी मुख्यालय 

ग्राम पंचायत 

में सम्मिलित 
का नाम | मंडल का हल्का ग्राम का 

का नाम 

ग्रामों का नाम 
नाम नंबर 

नाम 


पुनर्गठित राजस्व 
क्रमा 

निरीक्षक मंडल एवं 
मुख्यालय का नाम 


पटवारी पटवारी पटवारी हल्का 
हल्का मुख्यालय ग्राम में सम्मिलित 
नंबर का नाम ग्रामों का नाम 


ग्राम 
पंचायत / 
नगर निकाय 
का नाम 


क 


क 


-- 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


101 


44 


परसदा 


घोंट 


101 


33 


टीला 


भोथीडीह 


102 


घोट 


102 


घोंट 
सोठ 
पारागांव 
कोलियारी 


भोथीडीह 


103 


पारागाव 


103 


चांपाझर 


104 


45 


पारागांव 


कोलियारी 


104 


34 


चापाझर 


चापाझर 


105 


लखना 


कोलियारी 


105 


भोथीडीह 

सेमरा 
चांपाझर 
डगनिया 
जौंदी 
जौंदा 
नवागांव 
पोड़ 
मंदलोर 


जौंदी 


106 


न.पा. नवापारा 


106 


46 


नवापारा 


35 


नवागांव 


जाँदा 


107 


नवापारा 
बगदेही 
तरीं 


न.पा. नवापारा 


107 


नवागांव 


108 


तरी 


108 


47 


तरी 


पोड 


36 


पोड़ 


109 


दुलना 


दुलना 


109 


मंदलोर 


2 


47 


47 


4 


योग 
तिल्दा 


52 


52 


109 


1 


तिल्दा 


1 


तरपोंगी 


- 


बेमता 


बेमता 
भूमिया 


बेमता 


- 


बेमता 


2 


2 


भूमिया 


3 


लखना 


3 


2 


लखना 


2 


लखना 


4 


लखना 


4 


5 


5 


6 


3 


खैरखुट 


6 


3 


सुंगेरा 
खैरखुट 
खैरखुट 
सगुनी 
तरपोगी 
मोहदा 


खैरखुट 


7 


बेमत 
भूमिया 
लखना 
सुंगेरा 
खैरखुट 
बलौदीखुर्द 
सगुनी 
तरपोंगी 
मोहदा 
सदू 
सांकरा 
सरोरा 


सुंगेरा 
खैरखुट 
खैरखुट 
सगुनी 
तरपोंगी 


7 


8 
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बेमता 
भूमिया 
लखना 
सुंगेरा 
खैरखुट 
बलौदीखुर्द 
सगुनी 
तरपोंगी 
मोहदा 
सड्दू 
सांकरा 
सरोरा 
ओटगन 
बिलाड़ी 
तिल्दा 
सासाहोली 
जोता 


8 


4 


तरपोंगी 


9 


4 


तरपोंगी 


9 


मोहदा 


10 


साकरा 


10 


5 


सांकरा 


5 


सांकरा 


11 


सड्डू 
सांकरा 


11 


12 


6 


सरोरा 


12 


6 


सरोरा 


सरोरा 


13 


सद् 
सरोरा 
ओटगन 
बिलाडी 
न.पा. तिल्दा 


13 


7 


बिलाड़ी 


7 


बिलाड़ी 


14 


14 


बिलाड़ी 
ओटगन 
जोता 


बिलाड़ी 
ओटगन 
जोता 


15 


15 


8 


तिल्दा 


9 


16 


परसदा 


न.पा तिल्दा 


16 


परसदा 


परसदा 


17 


जोता 


17 


18 


परसदा 


परसदा 


18 


9 


परसदा 


50 


सिलपटटी 


भुरसुदा 
भुरसुदा 
सिलपटटी 


19 


19 


भुरसुदा 
भुरसुदा 


20 


20 


सिलपटटी 


21 


टेडवा 


21 


10 


टडवा 


टडवा 


22 


10 


टंडवा 


22 


11 


किरना 


23 


सिलपटटी 
सिलपटटी 
किरना 
निनवा 


किरना 
निनवा 


23 


24 


24 


। 


किरना 


25 


25 


12 


कुन्दरू 


कुन्दरू 
जलसो 


26 


26 


कुन्दरू 
जलसो 


जलसो 


27 


12 


कुन्दरू 


27 


28 


जलसो 


13 


28 


खम्हरिया 


भुरसुदा 

गुजरा 
सिलपटटी 
हतबंद 
टंडवा 
किरना 
निनवा 
कुन्दरू 

जलसो 
नकटी खपरी 

कोनारी 
खम्हरिया 
बरतोरी 
तिल्दा 
सासाहोली 
ताराशिव 
छतौद 
खुड़मुड़ी 
भिभौरी 
रजिया 
देवरी 
सिरवे 


भुरसुदा 
गुजरा 
टंडवा 
सिलपटटी 
हतबंद 
किरना 
निनवा 
कुन्दरू 

जलसो 
नकटी खपरी 

कोनारी 
खम्हरिया 
बरतोरी 
ताराशिव 
छतौद 
खुड़मुड़ी 
भिभौरी 
रजिया 
देवरी 
सिरवे 


खम्हरिया 
खम्हरिया 


29 


29 


खम्हरिया 
खम्हरिया 


बरतोरी 


30 


13 


खम्हरिया 


30 


तिल्दा 


8 


तिल्दा 


न.पा. तिल्दा 


31 


बरतोरी 


31 


32 


32 


14 


छतौद 


33 


14 


छतौद 


33 


ताराशिव 
छतौद 
रजिया 
भिभौरी 


34 


34 


35 


15 


भिभौरी 


35 


न.पा. तिल्दा 
ताराशिव 
छतौद 
रजिया 
भिभौरी 
रजिया 
देवरी 
सिरवे 


15 


भिभौरी 


36 


रजिया 


36 


37 


37 


16 


सिरवे 


देवरी 
सिरचे 


16 


सिरवे 


38 


38 
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पुनर्गठित रा.नि.मं. एवं उनमें सम्मिलित पटवारी हल्का एवं ग्राम का नाम 


वर्तमान रा.नि.म. / पटवारी हल्का / ग्राम की जानकारी 

वर्तमान 
राजस्व 

वर्तमान पटवारी 
क्र 

पटवारी हल्का 
| तहसील निरीक्षक | पटवारी | मुख्यालय 

ग्राम पंचायत 
मां 

में सम्मिलित 
का नाम मंडल का हल्का ग्राम का 

का नाम 

ग्रामों का नाम 
नाम 

नंबर नाम 


पटवारी हल्का 


क्रमा 


पुनर्गठित राजस्व 
निरीक्षक मंडल एवं 
मुख्यालय का नाम 


पटवारी पटवारी 
हल्का मुख्यालय ग्राम में सम्मिलित 
नंबर 

का नाम 


ग्राम 
पंचायत / 
नगर निकाय 

का नाम 


क 


ग्रामों का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


B 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


39 


39 


17 


तुलसी 


तुलसी 
बहेसर 


40 


17 


तुलसी 


तुलसी 
बहेसर 


40 


41 


न.पा. तिल्दा 


41 


न.पा. तिल्दा 


42 


18 


नेवरा 


कोहका 


42 


18 


नेवरा 


43 


न.पा. तिल्दा 


43 


तुलसी 
बहेसर 
कोहका 
घुलघुल 
नेवरा 
सिनोधा 
खपरीकला 
खपरीखुर्द 
मोहदी 
मोहगांव 


44 


तुलसी 
बहेसर 
कोहका 
घुलघुल 

नेवरा 
सिनोधा 
खपरीकला 
खपरीखुर्द 
मोहदी 
मोहगांव 


44 


कोहका 
न.पा. तिल्दा 
सिनोधा 
खपरीकला 


सिनोधा 
खपरीकला 


19 


सिनोधा 


45 


19 


सिनोधा 


45 


46 


सतमावा 


46 


सतभावा 


47 


मोहगांव 


47 


20 


मोहगांव 


48 


मोहगांव 


20 


मोहगांव 


मोहगाव 


48 


मोहगांव 


49 


सतभावा 


49 


सतभावा 


50 


सतभावा 
कोटा 
चांपा 


कोटा 


50 


21 


कोटा 


सतभावा 
कोटा 
चांपा 


51 


21 


कोटा 


चापा 


कोटा 
चांपा 


51 


52 


अल्दा 


52 


अल्दा 


53 


22 


अल्दा 


सरफोंगा 


53 


22 


अल्दा 


सरफोंगा 


54 


55 


अल्दा 
सरफोंगा 
बोईरझिटी 
खपरीडीह 
तुलसी( मा .) 
नकटी 


55 


56 


56 


57 


57 


23 


छपोरा 


58 


23 


छपोरा 


58 


अल्दा 
सरफोंगा 
बोईरझिटी 
खपरीडीह 
तुलसी( मा .) 

नकटी 
परसदा 
छपोरा 
मानपुर 
टोहड़ा 
भिलौनी 

चंगोरी 
छछानपैरी 
केवतरा 


59 


सरफोंगा 
तुलसी( मा .) 
तुलसी( मा .) 
तुलसी 
छपोरा 
छपोरा 
तुलसी( मा.) 

टोहडा 
भिलौनी 
छछानपैरी 
छछानपैरी 
केवतरा 


परसदा 
छपोरा 


59 


60 


60 


सरफोंगा 
तुलसी(मा .) 
तुलसी( मा .) 
तुलसी 
छपोरा 

छपोरा 
तुलसी( मा.) 

टोहड़ा 
भिलौनी 
छछानपैरी 
छछानपैरी 
केवतरा 


61 


61 


62 


62 


24 


टोहड़ा 


63 


24 


टोहड़ा 


63 


मानपुर 
टोहड़ा 
भिलौनी 

चंगोरी 
छछानपैरी 
केवतरा 


64 


64 


65 


65 


51 


केवतरा 


66 


25 


सरारीडीह 


बहेराडीह 


छछानपैरी 


66 


25 


सरारीडीह 


67 


67 


68 


खरोरा 


68 


खरोरा 


69 


69 


26 


कठिया 


27 


पचरी 


70 


70 


71 


छछानपैरी 
सरारीडीह 
आलेसुर 
पचरी 
नहरडीह 

कुम्हारी 
मोतिमपुरकला 
मोतिमपुरकला 
खपरीडीह खुर्द 
खपरीडीह खुर्द 


71 


72 


72 


28 


कुम्हारी 


73 


27 


पचरी 


73 


बहेराडीह 
सरारीडीह 
आलेसुर 
पचरी 
पथराकुंडी 

कुम्हारी 
मोतिमपुरकला 

मघईपुर 
खपरीडीह खुर्द 
चिंगरिया 

परसदा 
मोतिमपुरखुर्द 

छेड़िया 
नहरडीह 
खरोरा 


74 


74 


75 


75 


76 


28 


29 


सरारीडीह सरारीडीह 

कठिया कठिया 
नकटी कुम्हारी | नकटी कुम्हारी 
पचदेवरी 

नकटी कुम्हारी 
परसवानी 

नकटी कुम्हारी 
आलेसुर आलेसुर 

पचरी पचरी 
पथराकुंडी नहरडीह 

कुम्हारी कुम्हारी 
मोतिमपुरकला मोतिमपुरकला 

मघईपुर मोतिमपुरकला 
खपरीडीह खुर्द| खपरीडीह खुर्द 
चिंगरिया खपरीडीह खुर्द 

परसदा 
मोतिमपुरखुर्द 

छेड़िया छेडिया 
नहरडीह नहरडीह 
खरोरा न.पं खरोरा 
मांट 

मांट 


कुम्हारी 


परसदा 


76 


परसदा 


77 


77 


परसदा 


78 


78 


छेडिया 


79 


30 


छेड़िया 


79 


29 


परसदा 


नहरडीह 


80 


परसदा 


80 


31 


न.पं खरोरा 


81 


खरोरा 
बेलदारसिवनी 


परसदा 


81 


43 


बेलदारसिवनी 


62 


82 


30 


छेड़िया 


44 


बेलदारसिवनी 
बुड़ेनी 
भड़हा 


83 


बुड़ेनी 


बुडेनी 


83 


भड़हा 


84 


31 


खरोरा 


फरहदा 


फरहदा 


85 


32 


मांठ 


85 


45 


फरहदा 


बुड़गहन 


बुड़गहन 
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वर्तमान स.नि.मं. / पटवारी हल्का / ग्राम की जानकारी 
वर्तमान 

| वर्तमान पटवारी 
राजस्व 

पटवारी हल्का 
तहसील निरीक्षक | पटवारी | मुख्यालय 

ग्राम पंचायत 

में सम्मिलित 
का नाम मंडल का हल्का ग्राम का 

का नाम 

ग्रामों का नाम 
नाम 

नंबर नाम 


| क्र मा 


पुनर्गठित राजस्व 
निरीक्षक मंडल एवं 
मुख्यालय का नाम 


पटवारी पटवारी 

पटवारी हल्का 
हल्का मुख्यालय ग्राम में सम्मिलित 
नंबर का नाम 

ग्रामों का नाम 


ग्राम 
पंचायत / 
नगर निकाय 
का नाम 


क 


क 


1 


2 


3 


4 


5 


8 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


86 


86 


87 


87 


46 


धिवरा 


88 


88 


33 


89 


89 


47 


बुड़ेरा 


90 


90 


54 


नवागांव 


91 


34 


91 


92 


92 


93 


93 


48 


केशला 


94 


94 


95 


95 


96 


35 


96 


97 


97 


49 


कनकी 


98 


98 


36 


99 


99 


100 


100 


बंगोली 


101 


101 


37 


सुन्दरा बुडगहन 
इल्दा 

इल्दा 
धिवरा धिवरा 

बुड़ेरा बुड़ेरा 
बेलटुकरी 

बेलटुकरी 
नवागांव नवागांव 
केशला केशला 
सिरी सिरी 
बरडीह सिरी 
केवराडीह सिरी 

कनकी कनकी 
पाड़ाभाट पाडाभाट 
भेजरीडीह 
पाड़ाभाट 
मादाडीह 
पाडाभाट 

कठिया कठिया 
नकटी कुम्हारी नकटी कुम्हारी 
पचदेवरी 

नकटी कुम्हारी 
परसवानी 

नकटी कुम्हारी 
मांठ 

माठ 
मूरा 

मूरा 
मोहरेंगा मोहरेंगा 
खौलीडबरी मोहरेंगा 
भरूवाडीहकला | भरूवाडीहकला 
भूरूवाडीहखुर्द । भरूवाडीहकला 
चिचोली चिचोली 
गौरखेड़ा चिचोली 
गैतरा गैतरा 
खपरी गैतरा 
रायखेड़ा 

रायखेड़ा 
सोनतरा सोनतरा 
जंजगीरा जंजगीरा 


26 


कठिया 


102 


102 


103 


103 


मूरा 

भूरा 
मोहरेंगा मोहरेगा 

खौलीडबरी मोहरेंगा 
मोहरेंगा 

भरूवाडीहकला | भरूवाडीहकला 

भूरूवाडीहखुर्द भरूवाडीहकला 
चिचोली चिचोली चिचोली 

गौरखेड़ा चिचोली 
रायखेड़ा रायखेडा 
गैतरा 

गैतरा 
खपरी गैतरा 
मंढ़ी जंजगीरा जजगीरा 
मंढ़ी 

मंदी 
कोदवा कोदवा 
कोदवा 

बरतोरी बरतोरी 
अमलीतालाब देवगांव 
खौना 

खौना 
खौना 

देवगांव देवगांव 
सोनतरा सोनतरा 

कुर्रा कुर्रा 
बंगोली धनसुली धनसुली 
बंगोली 

बंगोली 
बरोंडा बरोंडा 
गनियारी गनियारी गनियारी 

मटियाडीह गनियारी 

अड़सेना अडसेना 
अड़सेना 

मोहदी मोहदी 

असौंदा असौदा 
असौंदा तुलसी तुलसी 
सोनभट्ठा 

तुलसी 
तिल्दाडीह तिल्दाडीह 

पिकरीडीह पिकरीडीह 
मुड़पार 
बिठिया 

विठिया 
मुड़पार मुडपार 
बेलदारसिव | बेलदारसिवनी | बेलदारसिवनी 

बुड़ेनी बुडेनी 
बुडेनी 
भड़हा 

भडहा 


104 


104 


32 


मांठ 


105 


38 


105 


106 


106 


107 


107 


33 


मोहरेंगा 


108 


39 


108 


109 


109 


110 


110 


40 


111 


111 


34 


चिचोली 


112 


112 


113 


41 


113 


114 


114 


52 


रायखेड़ा 


115 


115 


116 


116 


42 


35 


मंढ़ी 


117 


117 


मढ़ी 


मंढ़ी 


118 


118 


कोदवा 


36 


कोदवा 


119 


43 


119 


बरतोरी 
देवगांव 


120 


कोदवा 
बरतोरी 
अमलीतालाब 

खौना 
देवगांव 


120 


44 


121 


121 


37 


खौना 


122 


फरहदा 


फरहदा 


122 


123 


45 


फरहदा 


बुडगहन 


123 


कुर्रा 


खौना 
देवगांव 
कुर्रा 
धनसुली 
बंगोली 


124 


बुड़गहन 


124 


38 


बंगोली 


125 


125 


46 


धिवरा 


इल्दा 
धिवरा 


126 


126 


बरोंडा 


127 


127 


39 


गनियारी 


गनियारी 


128 


बुडेरा 
वेलटुकरी 


47 


बुड़ेरा 


बुड़गहन 
सुन्दरा 
इल्दा 
धिवरा 
बुड़ेरा 
बेलटुकरी 
नवागांव 
केशला 
सिरी 
बरडीह 
केवराडीह 


128 


गनियारी 


धनसुली 
बंगोली 
बरोंडा 
गनियारी 
मटियाडीह 
अड़सेना 
मोहदी 
असौंदा 
तुलसी 
सोनभट्ठा 


129 


नदामाद 


129 


अड़सेना 


40 


अड़सेना 


130 


केशला 


130 


मोहदी 


131 


131 


केशला 


48 


सिरी 
सिरी 


असौंदा 


132 


132 


41 


असौंदा 


133 


सिरी 


तुलसी 
तुलसी 


133 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 10 फरवरी 2017 


[ भाग 1 


पुनर्गठित रा.नि.मं. एवं उनमें सम्मिलित पटवारी हल्का एवं ग्राम का नाम 


क्र 


वर्तमान रा.नि.मं. / पटवारी हल्का / ग्राम की जानकारी 

वर्तमान 
राजस्व वर्तमान पटवारी 

पटवारी हल्का 
तहसील | निरीक्षक | पटवारी | मुख्यालय 

ग्राम पंचायत 

में सम्मिलित 
का नाम मंडल का हल्का ग्राम का 

का नाम 

ग्रामों का नाम 
नाम नंबर 

नाम 


पुनर्गठित राजस्व 
क्रमा 

निरीक्षक मंडल एवं 
मुख्यालय का नाम 


ग्राम 
पटवारी पटवारी 

पटवारी हल्का 

पंचायत / 
हल्का मुख्यालय ग्राम में सम्मिलित 

| नगर निकाय 
नंबर का नाम ग्रामों का नाम 

का नाम 


क 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


134 


कनकी 


134 


135 


42 


मुड़पार 


पाडाभाट 


135 


49 


कनकी 


कनकी 
पाड़ाभाट 
भेजरीडीह 
मादाडीह 


136 


पाडाभाट 


मुड़पार 
पिकरीडीह 
तिल्दाडीह 
बिठिया 


मुडपार 
पिकरीडीह 
तिल्दाडीह 
बिठिया 


136 


53 


बिठिया 


पाडाभाट 


137 


137 

योग 
महायोग 


2 


49 


49 


137 


योग 


4 


54 


54 


137 


22 


243 


243 


545 


30 


263 


263 


545 


ओ. पी . चौधरी, 
कलेक्टर. 


संचालनालय कृषि छ.ग. रायपुर 


रायपुर , दिनांक 22 दिसम्बर 2016 


क्रमांक गन्ना/ क्षेत्र आरक्षण/ 2016-17/724. - मैं ए. के. श्रीवास्तव, गन्ना आयुक्त छ.ग. रायपुर , भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना 
मर्यादित राम्हेपुर, कवर्धाजिला कबीरधाम के लिये छ.ग. गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार क्रय केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का गन्ना, गन्ना पेराई वर्ष 2016-17 के लिये आरक्षित घोषित करता हूं. यह 
आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा. आरक्षित किये गये ग्रामों का गन्ना निम्नानुसार क्रय केन्द्रों पर शक्कर कारखाना द्वारा क्रय किया 
जावेगा 


: 


क्र . 


क्रय केन्द्र का नाम 


विकासखण्ड 


ग्रामों की संख्या 


गन्ना क्षेत्र ( एकड़) 


1. 


शक्कर कारखाना द्वार 


140 


12134.74 


83 


11541.27 


कवर्धा 
बोड़ला 
पण्डरिया 
लोहारा 


163 


15010.42 


17 


194.22 


योग 


403 


38880.65 


ए. के . श्रीवास्तव, 
गन्ना आयुक्त . 
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BHORAMDEO SAHAKARI SHAKKAR UTPADAK KARKHANA MYDT. KAWARDHA 


Sr. Block Block 
No. Code Name 


No Of 
Villages 


Total Total Farmers 
Area Farmers {Plant) 


Area Farmer 
(Plant) (Ratoon) 


Aroa 
(Ratoon ) 


Season : 20162017 


Circle : KAWARDHA 


1 


11 


KAWARDHA 


140 


12134.74 


5606 


1438 


1927.26 


5134 


10207.48 


2 


12 


BODLA 


83 


11541.27 


5388 


1090 


1504.35 


5024 


10036.92 


3 


13 


PANDARIYA 


163 


150 10.42 


7100 


1559 


2111.27 


6602 


12899.15 


4 


14 


S.LOHARA 


17 


194.22 


51 


3.00 


51 


191.22 


Total : 


A03 


38880.85 


18125 


4088 


5545.88 


16811 


33334.77 


Grand Total : 


403 


38880.65 


18125 


4088 


5545.88 


18811 


33334.77 


Village wise Cane Details : 


Sr. Village 
No. Code 


Village 
Name 


Total Total Farmers 
Area Farmers (Plant) 


Area Farmers 
(Plant) (Ratoon ) 


Area 
(Ratoon ) 


Season : 20162017 


Circle : KAWARDHA 


Block : 11 


KAWARDHA 


1 


11001 


CHECHANMETA 


3.76 


2 


0 


0.00 


2 


3.76 


2 11002 


KHADAUDAKHURD 


397.38 


171 


46 


70.58 


161 


326.80 


3 


11003 


KHAMHI 


88.73 


39 


7 


6.92 


36 


81.81 


4 


11004 


KHAIRIPAR 


152.19 


51 


9 


16.16 


50 


136.03 


5 


11005 


BODHAIKUNDA 


307.54 


145 


32 


37.11 


139 


270.43 


6 


11006 


144.80 


69 


33 


38.00 


58 


106.80 


MADANPUR 
PARASWARA 


7 


11007 


53.73 


35 


9 


9.50 


30 


44.23 


1 . 


8 


11008 


NAVGHATA 


129.88 


86 


" 16 


14.90 


79 


114.78 


9 


11009 


GANGPUR 


121.95 


73 


9 


8,39 


68 


113.56 


10 11010 


BIJAI 


99.03 


52 


33 


45.03 


36 


54.00 


11 11011 


SONBARSA 


47.12 


20 


10 


16.67 


14 


30.45 


12 11012 


DHARAMPURA 


97.67 


52 


3 


5.00 


52 


92.67 


13 11013 


BIRKONA 


102.79 


51 


14 


18.16 


49 


84.63 


14 


11014 


KHAPARI 


46.56 


15 


0 


0.00 


15 


46.56 


15 11015 


INDOR 


52.69 


23 


0 


0.00 


23 


52.59 


16 11016 


MANIKCHORI 


33.44 


. 


22 


4 


9.25 


19 


24.19 


17 11017 


LALPUR 


291.78 


146 


34 


39.12 


142 


252.66 


18 11018 


LAKHANPUR 


549.13 


328 


80 


90.30 


308 


458.83 


19 11019 


SURAJPURA 


188.19 


99 


42 


39.23 


94 


148.96 


20 11020 


RAMREPURKHURD 


357.42 


145 


27 


37.91 


144 


319.51 


21 11021 


SINGKANPURI 


110.66 


49 


21 


31.53 


32 


79.13 


22 11024 


KANABHAIRA 


253.02 


136 


17 


20.09 


135 


232.93 


DUBAHA 


23 27 


13 


1 


1.89 


12 


21.38 


23 11026 
24 

11027 


CHARDONGARI 


141 27 


85 


13 


17.10 


82 


124.17 
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Sr. Village 
No. Code 


Vulage 
Name 


Total Total Farmers 
Area Farmers (Plant) 


Area Farmers 
(Plant) (Ratoon ) 


Area 
(Ratoon ) 


Season : 20162017 


Circle : KAWARDHA 


Block : 11 


KAWARDHA 


25 11028 


MADMADA 


2.50 


1 


D 


0.00 


1 


2.50 


26 11.031 


MARKA 


46.71 


13 


10 


26.22 


9 


20.49 


27 11032 


PIPARIYA 


14.60 


6 


0 


0.00 


6 


14.60 


28 11033 


RENGAKHARKHURD 


16.10 


8 


3 


2.96 


7 


13.14 


29 11034 


SUKHATAL 


862.58 


368 


96 


116.89 


348 


745.69 


30 11036 


NAUDIA 


342.30 


105 


33 


64.23 


102 


288.07 


31 11037 


GHUKSA 


103.71 


50 


13 


12.28 


43 


91.43 


32 11038 


BARBASPUR 


199.32 


98 


34 


46.24 


76 


153.08 


33 11039 


DULLAPUR RANI 


32.65 


18 


8 


9.84 


11 


22.81 


34 11040 


PALIGUDA 


114.37 


49 


2 


4.00 


49 


110.37 


35 11041 


AMOIDEEH KODAR 


8.90 


3 


0 


0.00 


3 


8.90 


36 11043 


GHOREVARA 


54.50 


26 


6 


8.74 


22 


45.76 


37 11044 


DHAURABANDHA 


10.47 


4 


3 


4.12 


3 


6.35 


38 11045 


BITKUL ! 


28.14 


9 


0 


0.00 


9 


28.14 


39 11048 


GHUGHARIKALA 


34.67 


17 


2 


1.59 


16 


33.08 


40 11051 


GADAHABHATA 


148.60 


78 


15 


22.68 


73 


125.92 


41 11052 


JORATAL 


26.95 


14 


6 


7.46 


10 


19.49 


42 11054 


THUHADEEH 


19.18 


12 


4 


3.80 


8 


15.38 


43 11055 


BARPELATOLA 


1.68 


2 


1 


0.62 


2 


1.06 


44 11056 


DULLAPUR RAVELI 


73.53 


33 


7 


7.70 


32 


65.83 


45 11058 


RAVEL 


357 23 


163 


46 


78.63 


147 


278.60 


46 11060 


TALPUR 


20.04 


5 


2 


11.54 


3 


8.50 


47 11061 


JAMUNIYA 


114.47 


49 


22 


34.80 


40 


79.67 


48 11062 


CHHATAJHA 


1.85 


2 


1 


0.35 


1 


1.50 


49 11063 


BARDULI 


108.16 


51 


18 


25.10 


48 


83.06 


50 11064 


GEGADA 


18.36 


2 


2 


8.00 


2 


10.36 


51 11066 


KOKO 


85.41 


43 


17 


19.33 


35 


66.08 


52 11067 


JHIRONI 


67.70 


34 


1 


3.00 


33 


64.70 


53 11071 


BHANPUR 


4.60 


3 


2 


2.50 


3 


2.10 


54 11072 


MAGARADA 


12.94 


6 


2 


2.94 


5 


10.00 


55 11074 


132.14 


63 


29 


37.92 


47 


94.22 


SARANGPUR-KHURD 
LIMO 


56 11075 


24.06 


14 


4 


3.74 


11 


20.32 


57 11076 


BHIMPURI 


5.97 


7 


2 


2.09 


6 


3.88 


58 11077 


CHHANTA 


144.92 


60 


12 


16.87 


59 


128.05 


59 11078 


BARDI 


134,70 


85 


5 


4.21 


81 


130.49 


70 e 
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Sr. Village 
No. Code 


Viitage 
Name 


Total Total Farmers 
Arn Farmers (Plant). 


Arsa Farmers 
(Plant) (Ratoon ) 


Area 
(Ratoon ) 


Season : 20162017 


Circle : KAWARDHA 


Block : 11 


KAWARDHA 


60 11079 


MANPUR 


11.08 


4 


2 


5.08 


2 


6.00 


61. 11080 


GORAKHPUR 


16.56 


8 


0 


0.00 


8 


16.56 


62 11081 


SEMO 


57.71 


34 


10 


10.34 


31 


47.37 


63 11082 


GHOTIYA 


2.25 


1 


0 


0.00 


1 


225 


64 11083 


BHELWABHAWAR 


62.04 


29 


6 


6.88 


28 


55.16 


85 11084 


KOSMANDA 


47.81 


20 


10 


12.74 


17 


34.87 


66 11085 


ANCHHI 


120.35 


65 


3 


2.82 


85 


117.53 


67 11086 


BANJHIMAUHA 


73.84 


25 


16 


31.53 


19 


42.11 


88 11088 


5.03 


4 


3 


4.53 


1 


0.50 


RAGHUNATHPUR 
JHIRNA 


69 11089 


12,32 


6 


0 


0.00 


6 


12.32 


70 11090 


BIPTARA 


1.50 


1 


1 


1.50 


0.00 


71 11091 


MIRMITI 


1.58 


0 


0.00 


1 


1.58 


72 11097 


BAWALPUR 


87.74 


59 


10 


10.07 


56 


77.67 


: 


73 11098 


BAMHANE 


3.20 


1 


0.00 


1 


3.20 


74 11100 


BATURAKACHHAR 


286.81 


125 


30 


33.24 


121 


253.57 


75 11101 


81.30 


31 


9 


16.65 


28 


64.65 


76 11104 


2.00 


2 


O 


0.00 


2.00 


N 


BIJAJHORI 
BITKULIKHURD 
CHACHEDI 
CHARBHATHA 


77 11105 


36.11 


20 


3 


2.38 


18 


33.73 


78 11106 


103.13 


37 


28 


51.04 


23 


52.09 


79 11107 


DABARABHATH 


154.64 


74 


45 


55.19 


88 


99.45 


80 11108 


DALPURWAKWD 


102.41 


42 


7 


41 


92.31 


10.10 
24.09 


81 11109 


DARGAWA 


74.40 


28 


8 


28 


50.31 


82 11110 


DASHARANGPUR 


204.82 


65 


14 


23.09 


83 


181.73 ! 


83 11111 


DASHARANGPUR KALA 


1.00 


1 


0 


0.00 


1 


1.00 


84 11112 


DAUJARI 


458.50 


198 


44 


48.00 


193 


410.50 


85 11113 


DAUKABHANDHA 


19.47 


13 


7 


6.07 


11 


13.40 


86 11114 


0.80 


1 


1 


0.80 


0 


0.00 


DEWARI 
DHAMAKI 


87 11115 


46.92 


37 


B 


10.82 


29 


36.10 


88 11116 


DHANORA 


8.50 


7 


6 


6.70 


2 


1.80 


89 11118 


GANGCHUWA 


14.78 


6 


3 


6.10 


4 


8.68 


90 11119 


GHIRGHOSA 


52.10 


26 


9 


6.95 


24 


45.15 


91 11120 


GOPALBHAWANA 


70.72 


36 


0 


0.00 


36 


70.72 


92 11123 


HIRAPUR 


3.00 


1 


1 


3.00 


0 


0.00 


93 


11124 


JAITPURI 


3 


3 


8.64 


0 


0.00 


B.84 
492.71 


94 11125 


JARTI 


184 


46 


61.03 


179 


431.68 
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Sr. Village 
No. Code 


Village 
Name 


Total Total Farmers 
Area Farmers (Plant) 


Area Farmers 
(Plant) (Ratoon ) 


Area 
(Ratoon ) 


Season : 20162017 


Circle : KAWARDHA 


Block : 11 


KAWARDHA 


95 11126 


JHALKA 


2.70 


2 


0 


0.00 


2 


2.70 


96 11127 


JHALMALA 


98.74 


49 


4 


4.55 


47 


94.19 


97 11128 


JINDA 


9.24 


5 


0.00 


5 


9.24 


98 11129 


JOGIPUR 


50.82 


11 


6 


6.79 


11 


44.03 


99 11130 


JUNWANI 


15.49 


6 


3 


3.50 


6 


11.99 


100 11131 


KESALI 


25.10 


15 


3 


3.56 


13 


21.54 


101 11133 


32.90 


21 


15 


17.04 


12 


15.86 


KHAIRJHITIKALA 
KHAIRWAR 


102 11135 


13.28 


5 


1 


1.35 


on 


11.93 


103 11138 


KODAR 


1.50 


1 


1 


1.50 


0 


0.00 


104 11140 


KOTHAR 


86.02 


47 


16 


25.28 


40 


60.74 


105 11144 


KUTKIPARA 


24.89 


15 


2 


2.78 


14 


22.11 


106 11145 


KUWA 


12.00 


8 


7 


10.00 


2 


2.00 


107 11146 


LAGHAN 


29.63 


18 


3 


2.42 


18 


27.21 


108 11147 


LITIPUR 


2.62 


1 


0 


0.00 


1 


2.62 


109 11153 


MAKKE 


60.20 


34 


0 


0.00 


34 


60.20 


110 11155 


MATHANIKALA 


10.40 


7 


1 


1.07 


6 


9.33 


111 11156 


MATHANIKHURD 


18.00 


7 


7 


10.00 


3 


6.00 


112 11157 


MOHGAON 


180.19 


80 


2 


7.55 


80 


172.64 


113 11158 


BHEDLI 


57.80 


38 


3 


4.00 


36 


53.80 


114 11161 


NAWAGAON FARID 


15.07 


6 


1 


4.00 


5 


11.07 


t 


115 11162 


NAWAGAON KOLIHA 


26.33, 


8 


0 


0.00 


8 


26.33 


116 11184 


5.00 


ܝܝ 


0 


0.00 


1 


5.00 


117 11166 


NAWAGAON TIWARI 
NEWARIGUDA 1 
PANDARIYA KWdBlock 


162.43 


64 


20 


24.52 


55 


127.91 


118 11167 


34.44 


22 


4 


3.78 


19 


30.66 


119 11168 


PATHARRA 


74.12 


34 


6 


7:55 


30 


66.57 


120 11170 


SAMANAPUR 


8.00 


3 


1 


3.00 


2 


5.00 


121 11172 


SINGHANPURIGANGCHUW 


3.50 


1 


0 


0.00 


1 


3.50 


122 11173 


SINGHANPURIJARTI 


76.28 


23 


:10 


13.31 


23 


62.97 


123 11174 


SINGHANPURIRAMHEPUR 


257.59 


94 


17 


21.73 


93 


235.86 


124 11175 


SINGHANPURI SEMO 


33.53 


20 


4 


5.81 


17 


27.72 


125 11176 


SOHAGPUR 


2.20 


1 


0 


0.00 


1 


2.20 


126 11178 


SONPURIRANI) 


61.66 


32 


4 


5.00 


30 


56.66 


127 11179 


THAKURAINTOLA 


8.77 


B 


6 


4.52 


3 


4.25 


+ 


128 11185 


DEHARI 


109.24 


59 


7 


6.24 


59 


103.00 


129 11186 


KODWA 


71.31 


39 


26 


28.69 


28 


42.62 
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Sr, Village 
No. Code 


Village 
Name 


Total Total Farmers 
Area Farmers (Plant 


Area Farmers 
(Plant) (Ratoon ) 


Area 
(Ratoon ) 


Season : 20162017 


Circle : KAWARDHA 


Block : 11 


KAWARDHA 


130 11188 


BANDORA 


23.42 


11 


0.00 


11 


23,42 


131 11189 


KAWARDHA 


17.48 


8 


0.00 


B 


17.48 


132 11191 


NEWARI 


85.16 


34 


17 


29.66 


21 


55.50 


133 11194 


JEWDANKHURD 


266,80 


BO 


20 


35.88 


74 


230.92 


134 11195 


BANO 


79.98 


34 


8 


7,70 


32 


72.29 


135 11197 


CHHIRHA 


14.10 


8 


0 


0.00 


8 


14.10 


136 11200 


THUNUPAR 


0.84 


1 


1 


0.84 


0 


0.00 


137 11201 


KHAIRJHITIKHURD 


14.45 


11 


7 


5.45 


5 


9.00 


138 11202 


DULLAPUR PIPARIYA 


60.57 


19 


0 


0.00 


19 


50.57 


139 11203 


FANDATOD 


15.86 


10 


4 


3.58 


12.28 


140 11204 


AMLIDEEH -MARKA 


4.00 


1 


1 


2.00 


1 


2.00 


Block Total : 


12134.74 


5606 


1438 


1927.26 


5134 


10207.48 


Block : 12 


BODLA 


1 


12001 


SARANGPUR -KALA 


559.40 


269 


25 


36.92 


260 


522.48 


2 


12002 


LOHJHARI 


237.82 


100 


10 


10.54 


97 


227.28 


3 


12003 


GANDAI-KHURD 


312.90 


151 


6 


4.32 


150 


308.58 


4 


12004 


KARESHARA 


332.02 


124 


2 


3.73 


124 


328.29 


5 


12005 


GANDAI-KALA 


347.11 


167 


5 


6.63 


167 


340.48 


6 


12006 


KUSUMGHATA 


841.29 


365 


31 


47.47 


362 


793.82 


7 


12007 


KHADAUDAKALA 


332.89 


176 


6 


5.13 


175 


327.76 


8 


12008 


KHARHATTA 


312.37 


135 


4 


16.14 


134 


307.23 


912009 


BHARELI 


355.08 


180 


13 


14.27 


178 


340.81 


10 12010 


RAHANGI 


134.76 


52 


41 


68.48 


38 


66.28 


11 12011 


LENJAKHAR 


343.60 


176 


19 


19.67 


171 


323.93 


12 12012 


MANDLATOLA 


186.63 


106 


14 


18.16 


96 


168.47 


13 12013 


PONDI 


161.49 


98 


5 


8.26 


95 


153.23 


14 12014 


TAREGAONMAIDAN 


218.08 


110 


25 


26.13 


105 


191.95 


15 12015 


NEURGAONKALA 


156.32 


84 


10 


13.63 


81 


142.69 


16 12016 


NEURGAONKHURD 


388.77 


214 


47 


55.00 


206 


333.77 


17 12017 


TILAIBHANTA 


69.96 


33 


7 


6.51 


32 


63.45 


18 12018 


KHANDSARA 


276.95 


133 


28 


38.68 


126 


238.27 


19 12019 


MADMADA 


198.22 


107 


29 


25.28 


102 


172.94 


20 12020 


BAIHARSARI 


813.22 


381 


70 


84.06 


357 


729.16 


. 


21 12021 


GHONGA 


11.96 


6 


2 


3.91 


4 


8:05 


22 12022 


BOIRKACHARA 


220.65 


62 


20 


31.22 


60 


189.43 


334 


STIH IG 1595, fçriqa 10 mai 2017 


[ 11 


Sr, Village 
No. Code 


Village 
Name 


Total Total Farmers 
Area Farmer (Plant) 


Area Farmers 
(Plant) (Ratoon ) 


Area 
(Ratoon ) 


Season 20162017 


Circle : KAWARDHA 


Block : 12 


BODLA 


23 12023 


RAMHEPUR 


240.63 


112 


63 


78.83 


92 


161.80 


24 12024 


USLAPUR 


366.84 


137 


5 


6.92 


136 


359.92 


25 12025 


BUDHWARA 


43.07 


19 


14 


17.63 


15 


25.44 


26 12026 


HARINCHHAPARA 


249.80 


109 


67 


98.62 


83 


151.18 


27 12027 


SILHATI 


364.30 


183 


23 


27.17 


181 


337.13 


28 12028 


PARSAHA 


102.88 


31 


16 


25.62 


29 


77.26 


29 12030 


KHURSIPAR 


124.60 


62 


18 


26.69 


57 


97.91 


30 12031 


SUKUAPARA 


27.23 


14 


3 


4.35 


12 


22.88 


31 12032 


MARIYATOLA 


387: 90 


156 


21 


26.25 


153 


361.65 


32 12033 


MANIKPUR 


415.64 


219 


49 


51.14 


210 


364.50 


33 12034 


PRABHATOLA 


152.36 


63 


47 


75.84 


42 


76.72 


34 12035 


KHANTIPARA 


37.18 


23 


5 


6.02 


22 


31.16 


35 12036 


BHALPAHARI 


128.36 


48 


23 


35.03 


42 


93.33 


36 12037 


ACHANAKPUR 


109.26 


38 


19 


27.03 


38 


82.23 


37 12040 


KHARIYA 


12.25 


4 


3 


5.75 


3 


6.50 


38 12041 


KHURMUNDA 


34.97 


17 


1.00 


17 


33.97 


39 12043 


MINMINIYA 


69.19 


37 


26 


42.80 


26.39 


40 12044 


SIRMI 


42.18 


29 


10 


13.83 


24 


28.55 


41 12045 


98.48 


47 


25 


31.61 


41 


66.87 


RIWAPAR 
RAGUPARA 


42 12047 


41.03 


7 


13.52 


13 


27.51 


43 12048 


CHANDALPUR 


62.04 


29 


14 


2.72 


27 


49.32 


44 12050 


MUDIYAPARA 


6.69 


4 


2 


2.50 


4 


4.19 


45 12051 


BADDO 


75.85 


36 


15.43 


31, 


60.42 


46 12052 


KABRATOLA 


252.59 


117 


28 


91.91 


115 


220.68 


47 12053 


LALPURBOOLA 


31.62 


10 


2 


6.00 


10 


26.62 


48 12055 


LAKHANPURKHURD 


111.47 


46 


15 


17.93 


42 


93.54 


49 12056 


CHANTA 


112.62 


60 


9 


6.85 


59 


105.77 


50 12057 


BAGHARRA 


298.25 


135 


11 


11.28 


134 


286.99 


5112059 


BISANPURA 


32.78 


20 


9 


13.25 


14 


19.53 


52 12061 


BHALUCHUA 


52.82 


16 


6 


16.27 


16 


36.55 


53 12062 


80.64 


30 


8 


39.76 


24 


40.88 


54 12063 


BODLA 
BOLDA -KALA 
BOLDAKHURD 


27.79 


15 


0 


0.00 


15 


27.79 


55 12064 


20.75 


1 


2.00 


11 


18.75 


56 12065 


MAHLI 


123.35 


43 


18 


31.48 


43 


91.87 


57 12066 


JAITATOLA 


7.86 


5 


1 


1.00 


5 


6.86 


FT 1 ] 


SYTYTĘ 17543 , fcri 10 oct 2017 


335 


Sr. Village 
No. Code 


Village 
Name 


Total Total Farmers 
Area Farmers (Plant) 


Area Farmers 
(Plant) (Ratoon) . 


Area 
(Ratoon ) 


Season : 20162017 


Circle : KAWARDHA 


Block : 12 


BODLA 


58 12068 


BAIJALPUR 


12.54 


7 


1 


0.50 


6 


12.04 


59 12069 


RAJANAVAGAON 


16.59 


5 


2 


2.00 


5 


14.59 


60. 12070 


SINGHARI 


21.27 


12 


7 


9.50 


5 


11.77 


61 12071 


BORIYA 


39.79 


21 


5 


B.12 


16 


31.67 


62 12072 


MOTIMPUR 


19.89 


12 


5 


7.97 


11.92 


63 12073 


KHAIRBANA 


12.43 


6 


2 


2.53 


6 


9.90 


64 12074 


BHONDA 


11.00 


6 


2 


3.00 


4 


8.00 


65 12075 


AMLITOLA 


9.79 


8 


0.50 


7 


9.29 


1 

1 


66 12083 


ANDHRIKCHHAR 


8.00 


2 


5.00 


1 


3.00 


67 12087 


29.29 


14 


0 


0.00 


14 


29.29 


PONDITOLA 
KHADAUDAKHURD 


68 12088 


63.92 


18 


10 


27.00 


13 


28.92 


69 12090 


HARMO 


3.00 


1 


0 


0.00 


1 


3.00 


70 12094 


BARHATTI 


2.04 


2 


1 


0.60 


2 


1.44 


71 


12097 


JITATOLA 


6.97 


1 


1 


6.97 


0 


0.00 


72 12098 


KAMADABRI 


44.59 


29 


5 


4.75 


24 


39.84 


73 12103 


SARAI 


2.88 


1 


1 


2:88 


0 . 


0.00 : 


74 12104 


KHIRSAL 


8.27 


5 


3 


1.80 


5 


6.47 


75 12106 


AMROUDI 


4.63 


2 


0 


0.00 


2 


4.63 


76 12108 


SILLI 


3.00 


2 


2 


3.00 


0 


0.00 


77 12109 


DULLAPUR BODLA 


6.50 


2 


2 


6.50 


0 


0.00 


78 12110 


RALI 


2.00 


2 


2 


12.00 


0 


0.00 


7912112 


AMERA 


6.00 


4 


6.00 


0 


0.00 


80 12113 


KANDAWARA 


25.32 


15 


15 


22.32 


1 


3.00 


81 12114 


KASHIPAN 


11.97 


8 


6 


8.42 


2 


3.55 


82 12115 


BHANDIBHATA 


3.50 


1 


1 


3.50 


0 


0.00 


83 12116 


KOKDA 


19.33 


13 


12 


13.74 


4 


5.59 


Block Total : 


11641.27 


5368 


1090 


1504.35 


5024 


10036.92 


Block : 13 


PANDARIYA 


1 


13001 


PANDATARAI 


510.03 


192 


15 


26.54 


188 


483.49 


2 13002 


PANDARIYA 


109.52 


45 


40 


73.86 


20 


35.66 


3 13003 


VISESRA 


120.15 


51 


22 


31.51 


50 


88.64 


4 


13005 


BODTRAKHURD 


135.64 


61 


24 


33.56 


58 


102.08 


5 


13006 


RAPA 


91,74 


41 


13 


17.13 


41 


74.61 


6 


13007 


387.99 


167 


17 


19.93 


161 


368.06 


PARASWARA 
RAUHA 


7 


13008 


147.64 


58 


24 


51.95 


52 


95.69 
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ETTİH E 7643 , fcias 10 vocêt 2017 


[ 4T 1 


Sr. Village 
No. Code 


Vlage 
Name 


Total Total Farmers 
Area Farmers ( Plant) 


Area Farmers 
(Plant) (Ratoon ) 


Area 
(Ratoon ) 


Season : 20162017 


Circlo : KAWARDHA 


Block : 13 


PANDARIYA 


8 


13009 


KHAIRWARKALA 


200.66 


101 


23 


25.22 


90 


175.44 


9 


13010 


NAWAGAON KALA 


77.77 


15 


5 


8.88 


15 


68.89 


10 13011 


JANGALPUR 


298.21 


142 


21 


32.86 


133 


265.35 


11 13012 


ANDHIYARKHOR 


339.15 


123 


26 


44.50 


115 


294.85 


12 13013 


RAITAPARA 


428.81 


170 


18 


25.40 


169 


403.41 


13 13014 


MOHGAON 


430.04 


201 


31 


38.73 


190 


391.31 


14 13015 


PALANSARI 


812.08 


330 


32 


37.58 


330 


774.48 


15 13016 


RUSE 


622.39 


320 


30 


37-24 


312 


585.15 


16 13017 


BHAGATPUR 


162.04 


66 


9 


12.11 


66 


149 :93 


17 13018 


57.76 


33 


10 


15.08 


26 


42.68 


NAWAGAON GAJRI 
BHATTRUSE 


18 13020 


90.39 


40 


18 


30.77 


36 


59.62 


19 13021 


MAKRI 


124.62 


62 


9 


8.76 


59 


115.86 


20 13022 


KUNDA 


198.84 


101 


11 


11.04 


97 


185.80 


21 13023 


PENDRIKALA 


151.86 


57 


18 


21.46 


50 


130.40 


22 13024 


PRATAPPUR 


168.32 


52 


15 


26.19 


46 


142.13 


23 13025 


SARAIPATERA 


149.36 


B6 


12 


15.10 


62 


. 


134 26 


24 13026 


HATTANAWAGAON 


22.83 


14 


2 


1.75 


13 


21.06 


25 13027 


DASHARANGPUR 


217.35 


124 


15 


19.51 


121 


197.84 


26 13028 


CHARBHATAKALA 


150.69 


77 


8 


8.12 


75 


142.57 


27 13029 


PUTKIKALA 


152.71 


62 


10 


59 


138.45 


24.26 
37.22 


28 13030 


MANJHOL! 


172.13 


81 


29 


7.5 


134.91 


29 13031 


DHOBGHATTI 


199.36 


102 


33 


39.30 


160.08 


30 13032 


BAGHAMUDA 


25.92 


20 


12 


11.42 


9 


14.50 


31 13033 


SAWATPUR 


17.78 


14 


0.88 


13 


16.90 


1 

1 


32 13034 


DALP 


7.18 


3 


1.00 


3 


6.18 


33 13035 


KUBHAKHURD 


70.91 


28 


20 


32.02 


22 


38.89 


34 13036 


DONGARIYA-KALA 


542.49 


244 


8 


10.10 


243 


532.30 


35 13037 


NAWAPARA PANDATARAI 


238.89 


130 


4 


2.85 


130 


236.04 


36 13038 


MOHTARAKHURD 


172.59 


69 


25 


45.73 


59 


126.86 


37 13039 


ROHRA 


78.78 


41 


16 


24.02 


31 


54.76 


38 13040 


KESLIKHURD 


38.27 


24 


5 


3.95 


21 


34.32 


39 13041 


KANJHETI 


85.55 


25 


5 


8.54 


25 


77.01 


40 13042 


KUWAMALGI 


137.38 


105 


5 


5.57 


103 


131.81 


41 


13043 


BANDHA 


58.58 


33 


24 


30.25 


19 


28.33 


42 13044 


PUSERA 


14.53 


8 


5 


7.64 


6 


6.89 


4T 1 ] 


ETIHTC 75145 , fcrich 10 40 2017 
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Sr. Village 
No. Code 


VDlage 
Name 


Total 

Total Farmers 
Area Famers (Plant) 


Area Famers 
(Plant) (Ratoon ) 


Area 
(Ratoon ) 


Season : 20162017 


Circle : KAWARDHA 


Block : 13 


PANDARIYA 


43 13045 


RENGABOARD 


12.74 


8 


0 


0.00 


8 


12.74 


44 13046 


PATHARRI 


76.88 


43 


0 


0.00 


43 


76.88 


45 13047 


KUMHI 


407.77 


199 


84 


99.48 


196 


308.29 


46 13048 


DHANELI 


130.40 


71 


33 


32:30 


64 


98.10 


47 13049 


MAKKA 


15.86 


6 


0 


0.00 


6 


15.85 


48 13050 


LADUVA 


138.30 


76 


33 


44.87 


57 


93.43 


49 13051 


BASANI 


84.31 


45 


14 


15.43 


43 


68.88 


50 13052 


MOHTARAKALA 


330.83 


175 


15 


13.91 


173 


316.92 


51 13053 


KARIMATI 


247.53 


126 


18 


21.88 


122 


225.65 


52 13054 


MAHILI 


61.56 


43 


0.00 


43 


61.56 


53 13055 


POUNI 


104.34 


54 


6 


16.11 


50 


88.23 


54 13056 


BAGHARRA 


3.08 


2 


0 


0.00 


2 


3.08 


55 13057 


PIPARMATI 


135.25 


57 


20 


25.01 


57 


110.24 


56 13059 


LALPURPND 


96.79 


44 


14.58 


39 


82.21 


57 13060 


BHASBOD 


9.68 


6 


0 


0.00 


6 


9.68 


58 13061 


LOKHAN 


43.55 


17 


0 


0.00 


17 


43.55 


59 13063 


19.70 


14 


11 


10.87 


8 


8.83 


BHADRALI 
TORALANAVAPARA 


60 13064 


111.83 


66 


4 


4.12 


63 


107.71 


61 13065 


AKHARA 


68.42 


32 


6 


7.30 


29 


61.12 


62 13066 


GAURKAPA 


7.66 


5 


2 


4.16 


4 


3.50 


1 


63 13067 


DULLAPUR 


16.86 


13 


0 


0.00 


13 


16.86 


64 13070 


KOYLORIKANPA 


172.21 


90 


30 


33.10 


89 


139.11 


65 13071 


KAPA RUSE 


67.97 


36 


9 


8.82 


33 


59.15 


66 13072 


AMALDIHA 


10.85 


5 


wh 


0.96 


5 


9.89 


67 13073 


NANAPURI 


126.46 


71 


3 


2.85 


69 


123.81 


68 13078 


DEVPURA 


64.02 


29 


16 


19.85 


25 


44.17 


69 13079 


KANJHETA 


184.62 


90 


11 


13.61 


90 


171.01 


70 13080 


TENDUADIH 


77.12 


35 


28 


39.26 


26 


37.86 


71 13081 


SAIHAMALGI 


89.23 


50 


12 


19.97 


40 


69.26 


72 13082 


REHUTAKHURD 


61.53 


27 


22 


24.71 


23 


36.82 


73 13083 


CHARKHURAKALA 


320.29 


130 


16 


24.37 


126 


295.92 


74 13087 


KAPADAH 


6.24 


5 


1 


0.30 


4 


5.94 


75 13088 


SAGONADIH 


23.23 


10 


0 


0.00 


10 


23.23 


76 13089 


DOMSARA 


43.50 


26 


12 


14.28 


19 


29.22 


77 13090 


GUNJHETA 


24.36 


12 


3 


2.87 


12 


21.49 
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EYTİTANG 15147 , fait 10 49 2017 


[ 4T 1 


Sr. Village 
No. Code 


Village 
Name 


Total Total Farmers 
Area Farmers (Planti 


Area Farmers 
(Plant) (Ratoon ) 


Anda 
(Ratoon ) 


Season : 20162017 


Circle KAWARDHA 


Block : 13 


PANDARIYA 


78 13091 


KOLEGAON 


222.55 


123 


55 


80.36 


102 


162.19 


79 13092 


NINGAPUR 


53.34 


35 


5 


6.18 


34 


47.16 


BO 13093 


DALPURWA 


91.56 


41 


21 


25.22 


37 


66.34 


81 13094 


RAMTALA 


153.72 


78 


9 


14.10 


77 


139.62 


82 13095 


BAILMUDA 


54.28 


39 


17 


15.52 


35 


38.76 


83 13097 


SODHA 


233.67 


104 


3 


4.53 


104 


229.14 


84 13098 


PENDRIKHURD 


40.84 


25 


4 


4.48 


25 


36.36 


85 13099 


KHALTUKARI 


94.37 


55 


14 


13.28 


52 


81.09 


86 13100 


SOMNAPUR 


38.13 


24 . 


1 


1.00 


24 


37.13 


87 13101 


KISHUNGARH 


89.82 


47 


8 


11.06 


44 


78.76 


88 13102 


SIRMADABARI 


98.70 


58 


24 


24.19 


30 


74.51 


89 13103 


CHARBHATA KHURD 


306.65 


129 


30 


32.32 


124 


274.33 


90 13104 


BODHIPARA 


11.88 


7 


5 


8.18 


3 


3.50 


91 13112 


HATHMUDI 


147.36 


60 


4 


7.23 


60 


140.13 


92 13113 


KESHALMARA 


27.03 


14 


2 


2.21 


12 


24.82 


93 13114 


CHHITAPAR 


39.09 


24 


9 


8.48 


20 


30.63 


94 13115 


DABRI 


5.11 


4 


0 


0.00 


4 


5.11 


* 


95 13117 


SENHABHATA 


4.81 


4 


0 


0.00 


4 


4.81 


96 13120 


KODAPURI 


19.79 


14 


2 


0.71 


12 


19.08 


97 13121 


KHAIRHITI 


23.48 


11 


6 


10.18 


10 


13.30 


98 13122 


NAWAGAON KHAGESH 


7.20 


2 


0 


0.00 


2 


7:20 


99 13123 


KARPIKALA 


3.25 


2 


0 


0.00 


2 


3.25 


100 13124 


DOMANPUR 


23.47 


11 


1.00 


10 


22.47 


101 13127 


SURAJPURAKALA 


91.06 


54 


2 


2.89 


52 


88.17 


102 13128 


GHORPENDRI 


10.98 


3 


1 


4.00 


2 


6.98 


103 13129 


SONPURI 


20.82 


12 


11 


14.55 


5 . 


6.27 


104 13130 


DHUTPUR 


14.85 


7 


en 


6.23 


5 


8.62 


105 13132 


SINGARPUR 


29.92 


10 


9 


18.16 


6 


11.76 


106 13133 


MAINPURA 


36.32 


21 


13 


14.42 


17 


21.90 


107 13134 


MOTIMPUR 


29.39 


15 


13 


16.28 


10 


13.11 


108 13135 


SURAJPURAKHURD 


42.28 


30 


4 


3.24 


29 


39.04 


| 109 13136 


KHAMARIYA 


37.87 


24 


2 


2.03 


22 


35.84 


110 13137 


BANIYAKUBA 


5.80 


5 


0 


0.00 


5 


5.80 


111 13139 


DEVSHARA 


4.00 


2 


2 


4.00 


0 


0.00 


11213141 


KULKUKDUR 


5.00 


1 


5.00 


0 


0.00 


4711 ) 


THIE 17547, feria 10 Tiart 2017 
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Sr. Village 
No. Code 


Village 
Name 


Total Total Farmers 
Area Farmers (Plant) 


Area Farmers 
(Plant) (Ratoon ) 


Area 
(Ratoon ) 


Season : 20162017 


Circle : KAWARDHA 


Block : 13 


PANDARIYA 


113 13144 


LADANGPUR 


78.49 


25 


16 


39.57 


16 


38.92 


114 13147 


BINORI 


32.93 


10 


7 


12.83 


9 


20.10 


115 13148 


BIRAMPUR 


14.50 


4 


1 


2.00 


4 


12.50 


116 13149 


MUNMUNA 


8.84 


3 


3 


6.84 


1 


2.00 


117 13150 


PATUWA 


4.18 


3 


0 


0.00 


3 


4.18 


118 13151 


JAITPURI 


2.43 


2 


0 


0.00 


2 


2.43 


119 13153 


BHAREWAPARA 


18.05 


4 


3 


12.00 


4 


6.05 


120 13154 


KANWALPUR 


2.19 


2 


0.00 


2 


2.19 


121 13156 


KODWAKALA 


50.81 


30 


8 


10.27 


26 . 


40.54 


122 13157 


AMLIMALGI 


85.44 


52 


2 


3.00 


52 


82.44 


123 13158 


SEMARKONA 


16.85 


8 


5 


4:55 


8 


12.10 


124 13159 


MAUHAMADWA 


14.06 


6 


2 


2.23 


6 


11.83 


125 13161 


PRANKHAIRA 


13.07 


3 


2 


4.90 


3 


8.17 


126 13162 


KHARHATTA 


13.84 


9 


4 


5.06 


7 


8.78 


127 13163 


PIPARKHUTI 


39.22 


16 


7 


10.40 


16 


28.82 


128 13164 


TILAIBHATA 


77.33 


55 


0 


0.00 


55 


77.33 


129 13166 


MANUKANPA 


80.09 


39 


8 


8.67 


36 


71.42 


130 13167 


PADKIKALA 


30.05 


16 


8 


14.36 


10 


15.69 


131 13169 


JHIRIYAKHURD 


26.64 


15 


2 


1.07 


15 


25.57 


132 13170 


NEURGAON -NAWAGAON 


88.83 


40 


3 


3.00 


38 


85.83 


1 


133 13173 


BANSAPUR 


1.60 


1 


0.00 


1 


1.60 


134 13174 


GOBARRA 


22.25 


14 


1 


1.00 


21.25 


135 13178 


REHUNTAKALA 


12.38 


9 


1 


1.00 


9 


11.38 


136 13179 


SANDI 


107.38 


34 


7 


9.28 


34 


98.10 


137 13181 


TATAKASA 


6.10 


2 


1 


1.73 


2 


4.37 


138 13182 


DULLIPAR 


44.35 


13 


1 


0.96 


12 


43.39 


139 13187 


ODADABRI 


34.75 


12 


2 


2.54 


12 


32.211 


140 13190 


MOTESARA 


7.28 


3 


0 


0.00 


3 


7.28 


141 13191 


AAWRA 


2.73 


3 


2 


1.73 


1 


1.00 


142 13192 


PUTKIKHURD 


27.23 


19 


2 


1.64 


19 


25.59 


143 13195 


BHAGATPUR KHAIRJHMI 


38.63 


7 


18.93 


8 


19.70 


144 13197 


BUCHIPARA 


8.10 


4 


1 


2.00 


6.10 


145 13203 


SARUPARA 


23.51 


8 


1 


3.00 


8 


20.51 


146 13207 


NAWAGAON TIKET 


14.50 


16 


9 


6.80 


7 


7.70 


147 13204 


AMADAH 


5.00 


3 


0 


0.00 


3 


5.00 
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[ 1 


Sr. Village 
No. Code 


Vllage 
Name 


Total Total Fartners 
Aroa Farmers (Plant) 


Area Farmers 
(Plant) (Ratoon ) 


Area 
(Ratoon ) 


Season : 20162017 


Circle : KAWARDHA 


Block : 13 


PANDARIYA 


148 13210 


13.31 


6 


0 


0.00 


6 


13.31 


GHUTARKUNDI 
RAHMAN KANPA 


149 13211 


4.71 


3 


3 


4.71 


0 


0.00 


150 13212 


GHOGHRA KALA 


22.83 


9 


8 


13.63 


7 


9.20 


151 13213 


DULLAPUR BAZAR 


7.00 


5 


4 


6.50 


1 


0.50 


152 13214 


BWAITOLA 


11.68 


6 


2 


3.00 


4 


8.68 


153 13215 


LIMHAIPUR 


39.50 


18 


17 


26.50 


7 


13.00 


154 13216 


KESHAL -GODAN 


8.02 


3 


2 


3.82 


1 


4.20 


155 13218 


PADHI 


10.05 


6 


4 


4.55 


2 


5.50 


156 13219 


GANGPUR 


17.00 


6 


6 


11.50 


4 


5.50 


157 13221 


RAMHEPUR BHAGATPUR 


9.00 


3 


2 


3.00 


3 


6.00 


158 13222 


KADMA 


5.00 


1 


1 


2.50 


1 


2.50 


159 13223 


SAGAUNA 


4.00 


2 


2 


4.00 


0 


0.00 


160 13224 


NARSHINGPUR 


5.65 


3 


0 


0.00 


3 


5.65 


161 13225 


LALAPUR KHURD 


62.30 


22 


15 


27.30 


17 


35.00 


162 13226 


BIJHAURI 


5.38 


1 


1 


2.00 


1 


3.38 


163 13227 


KODWAGODAN 


1.50 


1 


1 


1.50 


0 


0.00 


Block Total : 


150 10.42 


7100 


1559 


21t1.27 


8802 


12899.15 


Block : 14 


S.LOHARA 


1 


14001 


VIRENDRANAGAR 


7.83 


2 


0 


0.00 


2 


7.83 


2 


14014 


RANVEERPUR 


62.00 


8 


1 


13.00 


8 


59.00 


3 


14015 


KARESARA 


8.00 


1 


0 


0.00 


1 


8.00 


4 


14016 


CHILAMKHODRA 


16.10 


5 


0 


0.00 


5 


16.10 


5 


14019 


GANGIBAHARA 


21.85 


1 


0 


0.00 


1 


21.85 


6 


14025 


CHANDENI 


6.50 


4 


0 


0.00 


4 


6.50 


7 


14026 


BACHEDI 


10.50 


1 


0 


0.00 


1 


10.50 


8 


14043 


KHAIRJHITI 


3.25 


2 


0 


0.00 


2 


3.25 


9 


14046 


SAMRIA 


6.28 


5 


0.00 


5 


6.28 


10 14061 


ULAT 


11.80 


4 


0 


0.00 


4 


11.80 


11 


14062 


SLOHARA 


4.60 


1 


0 


0.00 


1 


4.60 


o 


12 14068 


BANDHI 


8.93 


6 


0.00 


6 


8.93 


13 14070 


GENDPUR 


3.58 


2 


0 


0.00 


2 


3.58 


14 14075 


NAWAGAON -GULALPUR 


2.00 


1 


0 


0.00 


1 


2.00 


15 14076 


BUDHWARA 


11.00 


4 


0 


0.00 


4 


11.00 


16 14078 


ACHANAKPUR 


5.00 


2 


0.00 


2 


5.00 


17 14087 


SALIHA 


5.00 


2 


0 


0.00 


2 


5.00 


Block Total : 


184.22 


51 


1 . 


3.00 - 


51 - 


191.22 


Circle Total : 


3B880.65 


18125 


4088 


5545.88 16811 


33334.77 


Grand Total : 


38880.65 


18125 


4088 


5545.88 


16811 


33334.77 
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कार्यालय कलेक्टर सरगुजा ( भू - अभिलेख शाखा ) अम्बिकापुर छ.ग. 


अंबिकापुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2016 


क्रमांक/181/ अ.भू.अ. /हल्का पुनर्गठन/2016. - छत्तीसगढ़ भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए मैं भीम सिंह , कलेक्टर , जिला सरगुजा एतद्द्वारा तहसील अम्बिकापुर के पटवारी हल्कों तथा राजस्व निरीक्षक मण्डल का पुनर्गठन निम्न सूची 
में दर्शाये अनुसार करता हूं . 

सूची 
क्र ० तहसील रा.नि.मं. पटवारी मुख्यालय 

हल्के में 

खसरा मकबूजा | गैर मकबूजा 

कुल 

ग्राम पंचाया 
सम्मिलित की प्रविष्टियों 

क्षेत्रफल एवं नगर 
नं . संख्या की संख्या 

निगम का न 
नाम 


खातों 


रकबा 


रकबा 


का नाम 


का नाम 


का नाम व 


पह 


ग्राम का .. 


7 


8 


10 


1 


2 

3 
1 अम्बिकापुर अम्बिकापुर -2 


6 
249 


9 
137.959 


304.010 


441.969 


1861 
1159 


11 
खलिबा 
बलसेडी 


॥ 


212 


194.844 


283.495 


478.339 


" 


N 


॥ 


118 


138.295 


160.675 


752 


H 


298.970 


3 


. 


553 


427.218 


166.292 


सिकालो 


593.510 


4 


" 


॥ 


135 


138.410 


129.790 


268.200 


5 


269 


381.100 


254.715 


॥ 


635.815 मेण्डाखुर्द 


2022 
597 
1950 
534 
760 
615 


250 


109.690 


25.200 


|डिगमा 


134.890 


M 


7 


424 


190.100 


262.080 


452.180 


" 


8 


" 


253 


144.930 


71.800 


" 


216.730 


9 


चठिरमा 
नरबदापारा 


318 


244.219 


1872 


101.413. 


10 


345.632 


35 


41.206 


19.628 


60.834 


11 


221 
1636 


" 


805 


626.000 


181.000 


॥ 


807: 000 


12 


216 


297.605 


॥ 


47.101 


सरगवां 
कंचनपुर 
घंघरी 


1676 


344.706 


13 


222 


305.275 


। 


160.643 


. 


1670 


465.918 


14 


4 

5 
खलिबा -1 खलिबा 

बलसेडी 

कुल्हाडी 
सकालो -2 सकालो 

किशुननगर 

मेण्डाखुर्द 
डिगमा -3 डिगमा । 

नेहरूनगर 

चठिरमा 
नरबदापारा -4 नरबदापारा 

चिखलाडीह 

सरगवां 
कंचनपुर -5 कंचनपुर 

घंधरी 

रूखपुर 
भफौली -6 

भफौली 
भिटठीखुर्द 

बकनाखुर्द 
परसा -7 परसा 

करम्हा 

हंसुली 
असोला-8 

असोला 

सोनपुरकला 
रनपुरखुर्द -9 रनपुरखुर्द. 

मलगवांखुर्द 

रामनगर 
श्रीगढ-10 श्रीगढ 

बिघियाचुआं 
कान्तिप्रकाशपुर -11 कान्तिप्रकाशपुर 


॥ 


" 


" 


132 


197.690 


1135 


136.923 


15 


334.613 


278 


" 


313.834 


65.100 


2005 


भफौली 


378.934 


16 


190 


॥ 


208.785 


33.151 


1015 


17 


241.936 


" 


॥ 


170 


40.730 


188.871 


914 


1a 


229.601 बकनाखुर्द 


864 


॥ 


5087 


781.793 


370.026 


1151.819 


परसा 


19 


. 


228 


11 


308.425 


32.581 . 


1451 


करम्हा 


341.006 


20 


॥ 


॥ 


211 


172.588 


25.743 


1040 


21 


198.331 


356 


269.841 


2401 


53.690 


323.531 


असोला 


22 


606 


1502 


233.938 


23 


61.923 


470 


1840 


217.084 


107.273 


295.861 सोनपुरकल 
324.357 रनपुरखुर्द 
132.218 मलगवांखुर्द 


24 


144 . 


730 


104.577 


25 


27.641 


I1 


126 


481 


117.317 


26 


145.356 


262.673. 


--- 


25 


24.738 


828 


27 


123.274 


148.012 


॥ 


॥ 


श्रीगढ 
खैरबार 
कान्तिप्रकाः 


" 


318 


102.493 


118 


51.522 


28 


154.015 
490.493 


558 


268.469 


222.024 


29 


1528 
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2 


3 


8 


7 


8 


10 


9 
226.894 


॥ 


30 


11 


1753 


266.751 


493.645 


H 


31 


554 


122.363 


2.530 


124.893 


" 


32 


1104 


61.002 


28.470 


89.472 


H 


33 


M 


1614 


100.768 


75.167 


175.935 


34 


_ . " 


9209 


554.645 


8.700 


563.345 


॥ 


35 


498.330 


0.028 


498.358 


5249 
1082 


॥ 


# 


36 


227.970 


11 
मानिकप्रकार 
नगर निगम 
नगर निगम 
नगर निगम 
नगर निगम 
नगर निगम 
नगर निगम 
नगर निगम 
नगर निगम 
नगर निगम 
नगर निगम 
नगर निगम 
नगर निगम 


98.880 


326.850 


" 


37 


742 


54.330 


12.830 


67.160 


". 


38 


709 


26.451 


166.384 


139.933 
409.474 


। 


39 


" 


5870 


15.995 


425.469 


. 


40 


1757 


100.833 


0.000 


100.833 


11 


41 


1472 


113.436 


0.000 


113.436 


. 


M 


42 


1982 


225.353 


49.180 


274.533 


. 


43 


1447 


205.452 


24.870 


230.322 


केशवपुर 
हर्राटिकरा 


॥ 


44 


1600 


197.925 


29.705 


227.630 


॥ 


45 


660 


100.997 


12.583 


113.580 


॥ 


46 


1794 


256.174 


49.186 


305.360 


जगदीशपुर 
सरईटिकरा 


" 


1 


47 


1418 


159.136 


48.233 


207.369 


" 


48 


1029 


165.797 


23.835 


॥ 


189.632 


॥ 


49 


1355 


184.868 


32.241 


217.109 


॥ 


॥ 


50 


1834 


247.509 


27.302 


274.811 


4 

5 

मानिकप्रकाशपुर 300 
अम्बिकापुर-3 पचपेढी1-12 पिचपेढी 

233 
नवागढ -13 नवागढ 

608 
मायापुर -14 मायापुर 

1109 
अम्बिकापुर -4 अम्बिकापुर-15 अम्बिकापुर 6191 

फुन्दुरडिहारी -16 फुन्दुरडिहारी 4076 

सुभाषनगर -17 सुभाषनगर 853 
अम्बिकापुर -5 भगवानपुर -18 भगवानपुर 

482 
|बिशुनपुर 
-19 |बिशुनपुर 

281 
नमनाकला-20 नमनाकला 5025 
अम्बिकापुर -6 गंगापुर खुर्द-21 गंगापुर खुर्द 1078 

मणीपुर -22 मणींपुर । 831 
लक्ष्मीपुर-23 लक्ष्मीपुर 

731 
अम्बिकापुर-1 केशवपुर-24 केशवपुर 

हर्राटिकरा 618 
सांड़वार 

183 
जगदीशपुर-25 जगदीशपुर 

215 
सरईटिकरा 171 
निवाबांध 

160 
सुन्दरपुर-26 सुन्दरपुर 

351 
मांझापारा 330 
लब्जी 

544 
थोर 

165 
झूमरपारा 106 
फतेहपुर -28 फतेहपुर 

312 
| सपना 

325 
धनगवां 127 
सुखरी -29 सुखरी 

483 
सोनपुरखुर्द 125 
कालापारा 

301 
रनपुरकला 

646 
मेन्ड्राकला-30 मेन्ड्राकला 

उदयपुरढाब 160 
मुड़ेसा 

237 
कृष्णापुर 

245 
भिटठीकला-31 भिटठीकला 621 
जोगीबांध 

172 
कराकछार 132 
बरढोढी 

312 
बकमेर 

75 
पॉडीखुर्द 260 
रामपुर -33 समपुर 

240 . 
चिताबहार 194 


सुन्दरपुर 
मांझापारा 
लब्जी 
थोर 


51 


" 


M 


लब्जी -27 


3387 


531.747 


80.958 


612.705 


52 


" 


1148 


175.951 


42.496 


218.447 


. 


53 


704 


90.960 


4.921 


" 


95.881 


॥ 


54 


2485 


344.288 


272.498 


616.786 फतेहपुर 


" 


॥ 


१० 


55 


2068 


289.255 


94.194 


383.449 


सपना 


" 


" 


56 


1096 


125.027 


19.773 


144.800 


॥ 


57 


2408 


462.437 


482.262 


944.699 


सुखरी 


" 


" 


58 


665 


137.331 


149.452 


" 


286.783 


" 


" 


59 


633 


100.648 


50.263 


॥ 


150.911 


॥ 


60 


1801 


475.737 


224.350 


700.087 


रनपुरकला 
मन्ड्राकला 


॥ 


61 


" 


448 


2199 


297.886 


106.633 


404.519 


॥ 


. 


॥ 


62 


1213 


214.419 


45.516 


259.935 


॥ 


" 


63 


1844 


294.317 


76.261 


370.578 


मुड़ेसा 


" 


॥ 


64 


1373 


296.553 


" 


115.727 


412.280 


65 


2899 


434.326 


57.139 


491.465 


भिटठीकला 
जोगीबांध 


॥ 


66 


1023 


120.362 


34.467 


154.829 


67 


1220 


155.041 


45.447 


॥ 


200.488 


॥ 


68 


बरढोढी -32 


1567 


169.558 


48.755 


218.313 


बरढोढी 


" 


69 


711 


100.540 


26.817 


" 


127.357 


11 


70 


1282 


216.683 


71.820 


॥ 


71 


1314 


158.543 


35.179 


288.503 पोंडीखुर्द 

रामपुर 
|चिताबहार 


193.722 


" 


। 


72 


1336 


188.198 


30.137 


218.335 
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343 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 . 


10 


11 


8 
144.24 


9 
23.992 


॥ 


1 


73 


150 


" 


724 


168.216 


" 


74 


दरिमा 


शिवपुर-34 


1279 


222.244 


71.565 


293.809 


242 
231 


॥ 


शिवपुर 
परसोडीखुर्द 


" 


75 


954 


165.97 


31.242 


197.212 


76 


॥ 


192 


44.314 


178.885 


॥ 


" 


77 


करजी -35 


503 


62.164 


471.060 


शिवपुर 
परसोडीखुर्द 
हरिहरपुर 
करजी 
बरटिकरा 
कन्ठी 
कतकों 
सोहगा 


78 


. 


168 


43.798 


213.434 


. 


I 


79 


कण्ठी -36 


707 


134.571 
408.896 
169.636 
492.644 
293.281 
379.404 
326.801 


556.356 


80 


" 


। 


327 


340.047 


911 
2767 
1254 
2854 
1815 
1843 
1775 
1366 
1061 
1107 


" 


81 


सोहगा -37 


करजी 
बरटिकरा 
कन्ठी 
कतकलों 
सोहगा 
कुबेरपुर 
पोडिपा 
रेवापुर 


" 


635 


63.712 
46.766 
233.805 
396.849 
123.136 
91.363 


613.209 


82 


301 


723.650 


॥ 


83 


231 
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अंबिकापुर , दिनांक 5 दिसम्बर 2016 


क्रमांक/181/ अ.भू.अ. /हल्का पुनर्गठन /2016.- छत्तीसगढ़ भू - राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए मैं भीम सिंह, कलेक्टर, जिला सरगुजा एतद्द्वारा तहसील लुण्ड्रा का पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं . 
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36 
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U 
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" 


99 


उरदरा 
कोरंधा 
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975 
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719 


809 
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___ 


" 


___ 


85 


4900 


॥ 


114 


50 


164 


239 


101 


" 


186 / 


715 ] 


145 


64 


209 
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। 
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44 


247 


467 


103 
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439 


132 


7 
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[ भाग 1 


1 


2 


3 


4 


6 


7 


8 


9 


10 


11 

12 
345, जाराकेला 


" 


104 


गेरसा-33 


117 


4301 


139 


93 


232 


5 
जाराकेला 
राईखुर्द 
गरसा 


M 


" 


105 


111 


905 


179 


39 


218 


575 


- 


" 


263 


1580 


405 


341 


746 


1043 


गेरसा 


106 
167 


____ " _ 


कुदर 


224 


790 


1891 


200 


389 


424 


108 


" 


धौरपुर 


सहनपुर-34 


सहनपुर 


303 


1699 


313 


197 


5100 


1200 


सहनपुर 
गंगोली 


M 


109 


गंगोली 


153 


1539 


279 


67 


346 


720 


110 


___ 


145 


.1161 


215 


148 


363 


495 


" 


111 


लुण्ड्रा 


बदगरी -35 


घघरी 
राता 
बदगरी 


221 


656 


169 


34 


203 


893 


राता 
बदगरी 


112 


219 


625 


215 


46 


261 


882 


योग: 


29007 


15050613289108/253540115805201 


101606 
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349 


अंबिकापुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2016 


क्रमांक /181/ स.अ.भू.अ. 3/ हल्का पुनर्गठन / 2008.- छत्तीसगढ़ भू - राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 एवं धारा 105 में प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं भीम सिंह, कलेक्टर ,जिला सरगुजा एतद्द्वारा तहसील उदयपुर का पटवारी हल्कों, तथा राजस्व निरीक्षक मण्डल 
का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं. 

सूची 
तहसील - रा.नि.मं. पटवारी हल्के में 

खातों खसरा. मकबूजा 

गैर 

कुल जनसंख्या ग्राम पंचायत 
का नाम का नाम मुख्यालय सम्मिलित की प्रविष्टियों रकबा 

का नाम 
का नाम व ग्राम का संख्या की संख्या 

रकबा 
प.ह.नं. 

नाम 


क्र ० 


मकबूजा | क्षेत्रफल 


1 


4 


6 


8 


9 


10 


1 


उदयपुर | खम्हरिया 


269 


2542 


413 


134 


547 


2 


. 


279 


1802 


369 


578 


947 


॥ 


" 


3 


11 

12 
1405 करौंदी 
1349 , शंकरपुर 
584 जामडीह 
506 
940| देवटिकरा 


209 


941 


184 


301 


214 


4 


" 


1141 


1054 


187 


86 


" 


2731 


5 


" 


199 


1675 


247 


143 


390 


6 


1 


141 


1061 


3000 


॥ 


299 


599 


574 


___ 


7 


329 


17881 


4100 


94 


504 


1489 / खम्हरिया 


॥ 


8 


" 


- 


224 


1472 


226 / 


701 


296 


1088 


कलचा 


1 " 


9 


227 


1778 


324 


168 


492 


" 


822 


-. 


10 


M 


389 


2889 


523 


226 


749 


1973 


" 


11 


" 


" 


548 


3092 


553 


242 


795 


17600 


" 


12 


॥ 


नुनेरा 
रिखी 
खरसुरा 
ललाती 


3000 


2245 


413 


401 


814 


1412 


13 


॥ 


॥ 


213 


1517 


327 


282 


609 


976 


14 


" _ 


॥ 


237 


1579 


374 


270 


644 


727 


2 3 

5 
करौंदी -01 करौंदी 

शंकरपुर 
जामडीह -02 जामडीह 

हनुमानगढ़ 
देवटिकरा 

रकेली 
खम्हरिया -03 खम्हरिया 

कलचा 

भदवाही 
नुनेरा -04 

नुरा 

रिखी .. 
खरसुरा-05 खरसुरा 

ललाती 

धुचापुर 
पलका -06 पलका 

खोड़री 
जरहाडीह 

खोन्धला 
सलका -07 सलका 

सरगवां 

रजबंधा 
चैनपुर -08 चैनपुर 

कवंलगिरि 
जजगा -09 जजगा 
__ 

केशगवां 
मोहनपुर -10 मोहनपुर 

मानपुर 

महेशपुर 
उदयपुर उदयपुर । उदयपुर -11 उदयपुर . 


15 


360 


2355 


3901 


97 


487 


17500 


16 


" 


" 


पलका 
खोड़री 


280 


1353 
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821 


17 


" 


88 


" 


1501 


105 
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246 


225 


18 


" _ 


406 
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1257 
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। 


19 
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74 
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" 


20 
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" 


21 
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16 
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65 
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23 


In 
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24 
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॥ 


25 


॥ 
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27 
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॥ 
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- 
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1934 
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45 
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11 
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814 
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177 


308 


-- 


46 


3800 


1371 
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1158| 


14521 


1533 
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सलबा 
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1201 


2451 


262 


507 


803 


48 


" 


1001 


377 
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" 
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49 
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॥ 
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234 
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10851 
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झिरमिटी 
सोनतराई -12 सोनतराई । 

डुमरडीह , 
दावा 
मनोहरपुर 
कोटमी 
पंडरीपानी 

विशुनपुर 
मुड़गांव -13 मुड़गांव 

नारायणपुर 
कठमुण्डा 
फुलचुही 

डोई 
डांड़गांव -14 डांड़गांव 

पंडरीडांड़ 

भण्डारगांव 
गुमगा -15 गुमगा 

सलबा 
दौलतपुर 

बंगरु 
परसा-16 परसा 

बासेन 
केते 
साल्ही 

हरिहरपुर 
घाटबर्रा-17 

घाटबरी 
परोगिया 
सुसकम 
सैदू 

फत्तेपुर 
रामनगर -18 रामनगर 

फुनगी 

पुटा 
लक्ष्मणगढ़ -19 लक्ष्मणगढ़ 

सानीवरी 

सुखरीभण्डार 
सायर-20 सायर 

कुमडेवा 
भकुरमा -21 भकुरमा 

बुले 
बकोई 

खुझी 
केशमा -22 केशमा 


परसा 
बासेन 
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कुड़ेली. 
खम्हरिया तोलगा-23 तोलंगा 

निमना । 
उदयपुर |पेंडरखी -24 

पिंडरखी 
पहाड़कोरजा 
चकेरी 
तेन्दूटिकरी 

सरमा 
सितकालो -25 सितकालो 

मतरिंगा 
केदमा 
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बड़ेगांव 
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अंबिकापुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2016 


क्रमांक/181/ अ.भू.अ./ हल्का पुनर्गठन / 2016.- छत्तीसगढ़ भू - राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 एवं धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए मैं भीम सिंह, कलेक्टर , जिला सरगुजा एतद्द्वारा तहसील लखनपुर का पटवारी हल्कों, तथा राजस्व निरीक्षक मण्डल का 
पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं. 


सूची 


हल्के में 
सम्मिलित 


गैर मकबूजा 


जनसंख्या ग्राम पंचार 


क्रा तहसील | रा.नि.मं. | पटवारी मुख्यालय 
का नाम का नाम का नाम व 

प.ह.नं. 


खातों 
खसरा 
की प्रविष्टियों 
संख्या | की संख्या 
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3. जमगला 
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9 
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12 


- " 
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14 
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16 


_ " . 


6. कटकोना 
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372.335 
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17 


... " 


. " 


. 
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18 


॥ 
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7. लहपटरा 


लहपटरा 


687 


2546 


343.184 | 


92.922 


436.106 


लहपटरा 
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20 


॥ 
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1787 
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21 


8. पुहपुटरा 
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795.266 
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22 
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पुहपुटरा 
सिरकोंतगा 
गणेशपुर 
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302.242 


64.031 


366.273 
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पुहपुटरा 
सिरकोंतगा 
गणेशपुर 
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9. गणेशपुर 
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215.7491 950.948| 1166.697 


631 


70 


" 


261 


492 


133.7611 1532.5851 1666.3461 


" 


102 


71 


_____ 


" 


390 


938 


245.097 323.103 


568.2 
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सेलरा 


676 


74 


25 , कुसू. 


521 


2784 


409.245 


210.935 


620.18 


तुनगुरी 
कुसू 
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अंबिकापुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2016 


क्रमांक/181/ अ.भू.अ./हल्का पुनर्गठन /2016. - छत्तीसगढ़ भू - राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 एवं धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए मैं भीम सिंह, कलेक्टर, जिला सरगुजा एतद्द्वारा तहसील सीतापुर का पटवारी हल्कों, तथा राजस्व निरीक्षक मण्डल का 
पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं. 

सूची 
क्र ०ा तहसील | रा ० नि ० म० पटवारी मुख्यालय हल्के में खाती | खसरा मकबूजा गैर कुल जनसंख्या ग्राम पंचायत 
सम्मिलित की प्रविष्टियों | रकबा | मकबूजा क्षेत्रफल 

का नाम 
प.ह.नं. ग्राम का 

संख्या की संख्या 


का नाम 


का नाम 


का नाम व 


---- 


रकबा 
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484 


64 


548 


1879 


- 


2659 
1246 


5 


_ " 


. 


179 


" 


228 


45 


273 


436 


" 


" 


6 


519 


3561 


466 


151 


617 


2874 
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आरा 
बनैया 

पेटला 
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1286 


3331 


45 


653 


2046 


202 


25 


227 


16300 


46 


H 


M 


238 


1656 


385 


45 


430 


1053 


" 


॥ 
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407 
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[ भाग 1 


अंबिकापुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2016 


क्रमांक/181/ अ.भू.अ./हल्का पुनर्गठन/2016. - छत्तीसगढ़ भू - राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए मैं भीम सिंह, कलेक्टर , जिला सरगुजा एतद्द्वारा तहसील बतौली का पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं. 


क्रा तहसील रा ० नि ० म ० पटवारी मुख्यालय 
का नाम का नाम का नाम व 

प.ह.नं. 


हल्के में 
सम्मिलित 
ग्राम का 
नाम 


सूची 
खातों 

खसरा मकबूजा गैर मकबूजा कुल 
की | प्रविष्टियों | रकबा रकबा क्षेत्रफल 
संख्या | की संख्या 


जनसंख्या ग्राम पंचायत 

का नाम 


- 
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8 
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10 


11 


3 
बतौली 


1 बतौली 
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12 
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_ 
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406 
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॥ 
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___ " . 
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" 


5 
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चिरंगा 
माजा 
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॥ 


17 


" 


121 


845 


206 


31 


237 


" 


10 


॥ 


18 


123 


1085 


2031 
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अंबिकापुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2016 


क्रमांक /181 / अ.भू.अ./हल्का पुनर्गठन /2016. - छत्तीसगढ़ भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 एवं धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए मैं भीम सिंह, कलेक्टर, जिला सरगुजा एतद्द्वारा तहसील मैनपाट का पटवारी हल्कों, तथा राजस्व निरीक्षक मण्डल का 
पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं. 

सूची 
क्र ०ा तहसील रा ० नि ० म ० पटवारी हल्के में खालों 
खसरा मकबूजा 

गैर कुल जनसंख्या ग्राम पंचायत 
मुख्यालय सम्मिलित प्रविष्टियों , रकबा 

मकबूजा क्षेत्रफल 
ग्राम का संख्या की संख्या 
प.ह.नं. 
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45 
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46 


-- 
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14131 
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भीम सिंह , 
कलेक्टर . 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH , BILASPUR 


Bilaspur, the 23rd December 2016 


No. 10263/III- 6-1/ 2007 ( Pt. I).—In exercise of the powers conferred under sub -section ( 3 ) of section 11 read 
with section 32 of the code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby 
confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon ( 1) Smt. Deepti Lakra. J.M.S.C.. Korba and ( 2 ) Shri Ramesh 
Kumar Chauhan, J.M.S.C .. Korba. 
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farinn , Farid 23 FGHEAR 2016 


HTC 10265/6|17-10-11/2000. — 39 | FHICH ||1614 3fef144 , 1958 (541Ch 19 9 1958 ), a BTT 12 GRT 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 एवं न्यायिक 
दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, करतला अपने घोषित कार्य स्थल करतला के अतिरिक्त कोरबा में भी प्रत्येक माह में लगातार 02 सप्ताह बैठक करेंगे . 


No. 10265 /III- 10-11/2000. - In exercise of the powers confered by Section 12 of the Chhattisgarh Civil 
Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958 ), the High Court of Chhattisgarh , Bilaspur hereby directs that Civil Judge Class 
II & Judicial Magistrate First Class, Kartala in addition to his place of sitting at Kartala declared shall also sit atKorba 
for 02 weeks continuously in a month . 


By the order of the High Court, 
ARVIND SINGH CHANDEL , Registrar General. 


Bilaspur, the 24th December 2016 


No.908/Confdl./ II- 3-1 /2016. - On revocation of suspension of Shri Ashwani Kumar Chaturvedi, the then III 
Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate, Raipur vide Registry order No. 50 /Comp./2016 dated 
24-12-2016 , he is hereby , posted as II Civil Judge Class- I, Janjgir from the date he assumes charge of his office. 


By the order of the High Court, 
RAJNI DUBE , I/C Registrar General. 


Bilaspur, the 12th January 2017 


No.01 /L.G./2017.11-2-32 /2016. — Shri Omprakash Singh Chauhan ,Additional Registrar (Admn.), High Court 
of Chhattisgarh , Bilaspur is hereby , granted earned leave for 05 days from 26-12-2016 to 30-12-2016 along with 
permission to leave headquarters from the evening of 24-12-2016 till 30-12-2016 . 


During the period of earned leave , he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned . 


Certified that if Shri Chauhan , had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been 
working on the same post . 


After deduction of the aforementioned leave, 155 days of earned leave are remaining in his leave account as 
on date . 


By order of Hon ,ble the Chiff Justice, 
MANEESH KUMAR THAKUR , Additional Registrar (D.E. & E.). 


